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Ориентир комфорта 


СКИДКА*! 


55 % 

КУПИ ВЕСНОЙ %_ 

по зимним * ^ 

ЦЕНАМ 

*Срок акции до 31 мая 201 4 г-, 
подробности в офисах продаж или по телефонам 

г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 1 

7-28-22, 8-920-007-52-08 
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сх±гс±т , 

ул. Театральная, 14 | 

V 7-4948, 8-952-7824147 і 

*0А0 АКБ «РосБаж». ^Подробности по телефону. 
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^ 2-21 -98, 2-40-19 
■ 8-910-122*00-82 
2 микрорайон, 5 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 


НАМ ДОВЕРЯЮТ 
САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ! 

РАССРОЧКА ДО 2 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 


Р_ ВШ 


РОЛ ЬСТ АО ни 


тел. 7-82-40, 8-810-790-40-82, уд. Тмцішаі| 23 




сП ГРААЛЬ 

ѴѴѴѴѴѴ. 3№А1-0КМ А. РІІ 
Дёшево не означает качественно ... 

нас это получается! 
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К штруіничі€іш 
дилеров, тел. 8(І31) 

212-52-52 


ул. Сутырина, 5 

тел. 2-93-29 4-73-28 
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ДІ' САКС ЭС 

ѴѴѴѴѴѴ.5~5ІГО^йПі 

г. Кстово, ТРЦ «Пирамида» 
пл. Леникщэ, д. 5А 

тѳп. 9-58-53 


«Об изменении тарифов» 

Компания «Связист^ уведомляет своих абонентов - юридических лиц - о том, 
что с 01 июня 2014 г. изменяется стоимость отдельных видов услуг. 


Виды услуг, по которым произошла 
изменение стоимости 

Стоимость услуги с 01,06.3014 г. 
руб без НДС 

ИНТЕРНЕТ 

Предоставление Абоненту в постоянное пользование абонентской линии 
независимо от ее типа для оказания услуг связи по передаче данных 

по технологии АОЙЬ, в месяц 

210 

Предоставление абоненту в пользование порта передачи данных: 


100 

(технология ЕЦмзиС) 

за пределами г. Ктггово, либо в пронышлоднай зоне 
(технология ЕіЬетеО 

360 


Более подробную информацию можно получить 
по тел. 8(83145) 7-99-53, 7-77-99 и на сайте ѵплллг.зѵ-іеі.ги. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 



ПОРА 

МЕНЯТЬ 

ЗАБОР 


Нижняя чт 

™ 423-66-77 

Кстово 

л -^ 

Верхняя чт. 

ть 424-66-77 

213-77-66 

213-66-77 

Автозавод 

424-77-66 

3-99-77 

ѴИПѴ.2АВСЖ-М N. ПІ 



ФдвриКА ОКОН 
ОКНА АВЕРИ ЛГ СКИДКА 1 0% 


КОВКА 
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*др 31 . 05.2014 


МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК* 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ маиа скидіси 


*Сраі вщм ■ да 31 .05.2014. Подробности по тел. ‘“Срсквкціи -др 31.062014 Подробности потел. РЕКЛАМА 



пвм* шэшшшй, ЕВРОДЕРЕВО 

е ЖАЛЮЗИ е РОЛЬСТАВНИ 
е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

■гвсёіпіЕск Рассрочка* «0-0-6» 

ул. Лукврьинская, 1, офис 5 

тел. 2-39-91, 9(831) 415-ЫМ4, 411-31-89 
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БЕЗ баніп ^ оскшпная сетка в подарок * 1 1 

I пр. Рачкова, 17, тел. 2-4080, 8-920-007-66-55 Р 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В НОЯБРЕ 

20 мая, вторник - 4. ОС I - 6.00 
22 мая, четверг - 22.00 - 24 00 
24 мая, суббота - 0.00 - 2.00 

По данным газеты 
«Нижегородскіе новости» 
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РОДИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ, УМЕР... 

Даиые ю Кстовскому рано іу 
за ірошедшую педелю 


Умерших 

Новорожденных 

Епятп - К 


КОСТЮМ 8і ГАЛСТУК І 


БТИ: помощь о операциях 
с недоижимостью 


люди дела 

Аббревиатура БТИ 
(бюро технической 
инвентаризации) 
знакома практически 
каждому из кстовчан. 

К услугам этой организации об- 
ращались практически все не еди- 
ножды - без этой службы невоз- 
можно обойтись, если вы строи- 
те, покупаете или получаете в на- 
следство дом или квартиру. Про- 
дажа и покупка недвижимости, 
строительство, дарение и насле- 
дование, залог, судебные иски - 
для всех этих действий необходи- 
мо иметь документы на недвижи- 
мость. 


Дружный коллектив 
работников БТИ работает 
на улице Нижегородская, 2Б 
(. здание Саровбизнесбанка). 

В среду, 21 мая, инвентариза- 
торы и специалисты БТИ отметят 
свой профессиональный праздник. 

Накануне праздничной даты мы 
побеседовали с генеральным ди- 
ректором ООО «БТИ Котовского 


торгоео'рсаешгксіт^лізнйй центр 


-ВОСТОРГ 

шитья от 600 руб, 
костюш от Ш руб. 

окрткшвш от ТОО руб. от ТИОруб. 
футболен от 299 руб. от В? руб. 
д нкы от 599 руб. от Ш) руб. 
обукь от 199 руб. от 199 руб. 

В шющш м 2 ниш Щ «ВоСІОрГ» 

ул. Зеленая, дД4 РЕКЛАМА 


района» Михаилом Рощиным. 

- Практика показывает, что не 
вое понимают, чем же мы вое-таки 
занимаемся, - говорит Михаил 
Александрович. - Мнотие из тех, 
кто томится в очередях за справ- 
ками в БТИ, даже не подозрева- 
ют, что БТИ выдает не только 
справки, но и технические планы, 
и кадастровые паспорта. БТИ осу- 
ществляет первичную техническую 
инвентаризацию и технический 
учет объектов капитального строи- 
тельства; техническую инвентари- 
зацию изменений характе- 
ристик объектов капитальното 
строительства. 

- В каком случае нам могут 
потребоваться услуги БТИ? 

- Боли мы покупаем или про- 
даем недвижимость, обменива- 
ем ее, дарим или получаем в по- 
дарок, получаем или оставляем 
наследство, передаем недвижи- 
мость под запет, оформляем пе- 
репланировку и так далее. Инвен- 
таризация необходима, чтобы 
пополнять бюджет за счет нале- 
тов, для статистических данных, 
для уточнения информации о не- 
движимости в районе, для ана- 
лиза нужд по теплу, воде, тазу, 
количестве требуемото новото 
жилья, а также корректировке 
баз ветхото жилете фонда и вы- 
яснения потребностей в бюджет- 
ных средствах на ремонт сущест- 
вующих « квадратных метров ». 

А граждан акт инвентаризация 
нужна для тото, чтобы дети или 
родственники могли вступить в 
наследство, а также в любой мо- 
мент можно было произвести 
сделку ( подарить, про да ть, 
оформить залога банке). Не сек- 
рет, что иногда бывают такие си- 
туации ; когда сделать это надо 
срочно, а недвижимость не 
оформлена в собственность. 

- Наверное , , у вас большие 
очереди ? 

- Наши услуги востребованы, 
это правда. Однако мы стараемся 
избегать очередей всеми способа- 
ми. Ведь главное - это работа с 
клиентами. Все плюсы работы - в 
людях. Сложности - тоже в людях. 
Поэтому работники БТИ старают- 
ся находить подход к каждому и по- 
мочь. Знаете, есть даже анекдот 
про нашу работу: « Коллега выдает 
решение о приостановке кадастро- 
вого учета в связи с неясностями 
по межевому плану какой-то те- 
теньке, получающей документы, и 
инструктирует ее: «Сейчас распи- 




Генеральный директор 
ООО « БТИ Котовского 
района р Михаил Рощин. 


сываетесь тут и тут, берете это ре- 
шение и быстренько идете в БТИ 
ругаться». 

Таквот, это всего лишь анекдот, 
не стоит, приходя к нам, настра- 
иваться на негатив. Задача нашей 
службы - обеспечить прием граж- 
дан в максимально короткие сро- 
ки. Коллектив понимает, что от ра- 
боты каждого сотрудника зависит 
сбщееделс, и все работают на ре- 
зультат. В нашем коллективе тру- 
дится 16 человек, все - специалис- 
ты в своем деле, со стажем рабо- 
ты в отрасли более 10 лет. 

- Какие современные техно- 
логии вы используете в рабо- 
те? 

Теперь основные инструменты 
нашей работы - компьютер и ла- 
зерный дальномер. Мы постоянно 
стремимся расширять свою мате- 
риальную базу приобретаем но- 
вое компьютерное оборудование, 
лицензионные программы, в том 
числе специально разработанные 
для службы инвентаризации. Сей- 
час ведется большая работало пе- 
реводу нашего богатого архива в 
электронный вид, приводим его в 
соответствие с требованиями Рос- 
недвижимссти. 

Мы самым тесным образом со- 
трудничаем с администрациями 
района и города Кстово, с коми- 
тетом имущественных отношений 
Благодарю руководителей этих 
служб за сотрудничество . 
Беседовала Светлана Зайцева 
да2ега@3ет .ги 
Фото Сергея Черняева 

Специалисты БТИ ведут 
прием граждан ежедневно, 
с 9 до 16 часов* перерыв - 
с 13 до 14 часов. 
Суббота - с 9 до 13 часов. 

Адрес: ул. Нижегородс- 
кая 2Б (здание Саровбиз- 
несбанка). 

Телефон: 7-35-95. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 


Уважаемые читатели! 

ОТВЕТЫ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ТеІе2 

на вопросы, поступившие в рамках проекта 
«Горячая линия», будут опубликованы 
24 мая, в №20 в газете «Земляки» 


«ЗЕМЛЯКИ» 

№19 (925) 1 7 мая 2014 


ЮРИСТЫ 

суды, консультации 

профессионально, гарантия 

ші 2 - 40-08 


•Ю виды ЮРНДОККИХ УСЛУГ 

•ВДмюмниаарчіи 


дополнительная 


после ремонта и выплаты 
гарантия и 

без предоплаты 2-Д2ЧМН 


тел. 8-904-786-38-89 


^СПУТНИКОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ІНТВ+ (350 руб. /год) 
і ТРИКОЛОР НО ТВ А 
|і ЗАЩИТА ОТ НАЛЕДИ 

I РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА! 

тал. 8-908-166-64-03 1 


Только с 9 по 31 мая 2014 г. 

ДАРИМ 

1500 

РУБЛЕЙ* 


21 МАЯ - 1 

ДЕНЬ ИНВЕНТАРИЗАТОРА (ДЕНЬ БТИ). 

Поздравляю своих сотрудников и коллег из ГП НО «Нижтехинвен- 
таризация», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» с 
профессиональным праздником. 

Работа ваша требует скрупулезности и сосредоточения: черте- 
жи, расчеты, оценки. Пусть в трудовой деятельности никогда 
не бывает ошибок! Желаю отличного здоровья, успехов в карьере, 
высокой зарплаты и личного счастья! 

Генеральный директор 
ООО «БТИ К сто вс ко го района» 

М.А. Рощин^ 
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ПРАЗДНИК СКИДОК 


соток 


ЗЕМЛИ 


В ПОДАРОК 


трехречье 

болгл-Кудьлц-ІЛдвл 

-Р-Н Д..КАДНИЦ.Ы- . 


оті ѵтыс іа 

ЗА СОТКУа! 


ЗЕМЛЯ* ДОМ 


* КОМ МУН икдции 


млн 


РУБ 




при покупке 

КОСТ 


ТТЦ «В о стар 
уіаЗелунтн 

“Подрой «ост» акции ѵ тч анйте у і 


ТЕЛЕФОНІИ, ИНТЕРНЕТ Дй 100 МОИТ/С 
ЦИФРОВОЕ ТВ Д 0 100 КйНШВ | 

Подключение по тел. 777-11 а 







Т «ЗЕМЛЯКИ» 
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сообщений и заявлений поступило в дежурную часть отдела МВД России 
-Цм I 0 по Кстовскому району за неделю, с 5 по 11 мая. Возбуждено 16 уголовных дел. 

Зарегистрировано восемь краж, три случая побоев, четыре факта незаконной 
добычи водных биологических ресурсов и другие преступления. Составлено 
74 административных протокола. По горячим следам раскрыто 12 преступлений. 








Ограбление по-кстовски 


дело №. . . 

Недавно Кстовский 
городской суд 
рассмотрел уголовное 
дело в отношении двух 
мужчин, совершивших 
семь разбойных 
нападений на магазины 
Нижегородской 
области. 

Первая попытка 

Геннадий Попов освободился из 
тюрьмы в сентябре прошлого года. 
У мужчины был шанс устроиться на 
работу и стать полноцен- 
ным членом общества, но 
он предпочел другой путь. 

Уже через месяц мужчи- 
на вновь совершил пре- 
ступление. Он приобрел 
нож и решил грабить не 
случайных прохожих, а ма- 
газины - там нажива по- 
крупнее. 

Восьмого октября, спря- 
тав в куртке заготовленный 
нож, Попов подошел к ма- 
газину в деревне Федяко- 
во. Убедившись, что в по- 
мещении находится только 
женщина- продавец, он 
тихо зашел в магазин и за 
крыл за собой дверь на за- 
мок. 

Размахивая ножом, Ген- 
надий двинулся к прилав- 
ку, требуя у перепуганной 
продавщицы отдать все 
деньги из кассового аппа- 
рата. Женщина была вы- 
нуждена уступить и отойти 
в сторону. Продолжая угро- 
жать ей ножом, преступ- 
ник похитил находящиеся 
в кассе деньги - 8 035 руб- 
лей, после чего скрылся с 
места преступления, оста- 
вив женщину приходить в 
себя. 

Разбойный вояж 

Похищенные деньги быстро за- 
кончились, и Геннадий, недолго 
думая, решил повторить свой без- 
наказанный поступок. 15 октября 
он вновь подошел к тому же мага- 
зину, только действовал уже бо- 
лее уверенно, зная наверняка, что 
в помещении отсутствует охрана и 
камеры видеонаблюдения. 

Однако войти ему не удалось: 
после ограбления продавец стала 


вести себя осторожнее и закрывать 
входную дверь магазина на замок. 
Преступник решил действовать 
хитростью: постучался в дверь и, 
когда она приоткрылась, с силой 
распахнул. 

Продавец хотела убежать, но 
Попов стал удерживать ее за руки, 
лишая последней возможности 
спастись. Тогда в женщине просну- 
лась ярость: она из последних сил 
вырвалась из его рук и выбежала 
из магазина. Попов же спокойно 
подошел к знакомой кассе и вы- 
нул всю выручку - 1 0 800 рублей. 

Преступник вошел во вкус. Уже 
на следующий день он затеял сле- 
дующее ограбление. На этот раз 


он подыскал себе подельника - 
знакомого мужчину, не обреме- 
ненного особыми моральными 
принципами. Преступникиударили 
по рукам и распределили между 
собой роли в совершении разбой- 
ных нападений. Подельник должен 
был наблюдать за окружающей об- 
становкой и в случае опасности 
предупреждать Попова. А тот, в 
свою очередь, выполнял привыч- 
ную работу: пугал беззащитных 
продавщиц ножом до полусмерти 
и забирал вы ручку. 


17 октября мужчины ограбили 
магазин в деревне Караулово, 
продавец которого была вынужде- 
на передать все имеющиеся в кас- 
се деньги - 2301 рубль 32 копей- 
ки. 21 октября материальный 
ущерб был нанесен хозяевам не- 
бо л ьш ого маг ази н чи ка Бор ск от о 
района. На этот раз добыча пре- 
ступников составила 4 932 рубля. 

23 октября преступникам повез- 
ло больше: напав на продавца с 
ножом, они «заработали» 20 000 
рублей. А 25 октября 18 000 руб- 
лей были похищены из магазина 
рабочего поселка Бутурлино. 

Сколько веревочке 
не виться... 

День 28 октября стал в череде 
ограблений последним. После раз- 
бойного вояжа преступники верну- 
лись в Кстово и проторенной до- 
рожкой пошли в многострадальный 
федяковский магазин. Продавщи- 
ца перекрестилась, увидев свое- 
го обидчика в третий раз. Но на 
этот раз бедолагу было, кому за- 
щитить: в подсобке магазина ра- 
ботал ее супруг, который немед- 
ленно поспешил на помощь. Вмес- 
те с мужем женщина начала удер- 
живать прилавок, преграждая По- 
пову путь к кассовому аппарату. Но 
тот позвал подельника, и силы ока- 
зались неравны. Продавец с мужем 
спрягались в подсобке, а преступ- 
ники унесли с собой 7 902 рубля. 

Полиции все же удалось выйти 
на след банды и задержать обоих 
преступников. Приговором суда 
Геннадий Попов был признан ви- 
новным в совершении шести пре- 
ступлений, каждое из которых ква- 
лифицировано как разбой, совер- 
шенный группой лиц по предвари- 
тельному сговору, а равно с при- 
менением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, 
и одного преступления по статье 
за грабеж, совершенный с приме- 
нением насилия. Попову назначи- 
ли наказание в виде лишения сво- 
боды сроком на семь лет с отбы- 
ванием наказания в исправитель- 
ной колонии особого режима. 

Б о подельника признали винов- 
ным в совершении четырех пре- 
ступлений, и приговорили к лише- 
нию свободы сроком на 3 года и 
10 месяцев с отбыванием наказа- 
ния в исправительной колонии об- 
щего режима. 

Приговор в законную силу пока 
не вступил. 

Ирина Малышева 
да2е1а@3ет.ги 
по материалам Котовского 
городского суда 

Р.З. Имена и фамилии измене- 
ны. 



В тѳчоиио трех недель подельники 
ограбили семь магазинов по всей 
Нижегородской области. 


сообщает гибдд 

ПРАВИЛА ЕЩЕ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ 

По данным Кстовской ГИБДД 
в период майских праздников* 
с 1 по 11 мая* на дорогах 
Кстовского района произошло 
четыре дорожно-транспортных 
происшествия, в которых по- 
страдали пять человек. 

В кювете 

Во втором часу ночи, второго мая, 
на 12 километре восточного подъез- 
да к Нижнему Новгороду водитель 
«Киа Рио» не справился с управле- 
нием своего автомобиля и съехал в 
кювет, где вдобавок ко всему маши- 
на опрокинулась. Пострадал сам во- 
дитель автомобиля, с различными 
травмами он госпитализирован в об- 
ластную больницу имени Семашко. 

На переходе 

В 10.30, второго мая, на улице 
Магистральная, у дома №1 , даа пе- 
шехода оказались под колесами ВАЗ- 
21074. Молодая мама с ребенком пе- 
ресекала проезжую часть по пеше- 
ходному переходу, однако ДТП из- 
бежать не удалось. К счастью, серь- 
езных травм удалось избежать - по- 
страдавшим назначили амбулаторное 
лечение в Кстовской ЦРБ. 


На дороге 

В восьбмом часу утра, восьмого 
мая, у дома №22 на Магистральной 
водитель «Тойоты» совершил наезд 
на пешехода, перебегающего доро- 
гу в неустановленном месте. 

В этот же день, в 13.00, на треть- 
ем километре восточного подъезда 
к Нижнему Новгороду, под колеса- 
ми «Вольво» оказалась 32-летняя 


женщина-пешеход. Она пересекала 
проезжую часть по нерегулируемо- 
му пешеходному переходу. Постра- 
давшая госпитализирована в област- 
ную больницу имени Семашко, 

Ирина Алексеева 
да2е1а@3ет.ги 
по материалам ОГИБДД 
отдела МВД России 
по Кстовскому району 


График приема граждан руководящим составом отдела 
МВД России по Кстовскому району в мае 2014 года 

Время приема: 

среда, пятница - с 10.00 до 13.00. Понедельник, вторник, чет- 
верг - с 14.00 до 18.00. Суббота - с 10. 00 до 1 2.00. 
Бкедневно в вечернее время ответственными от руководства - 
с 18,00 до 20.00. 

Игорь Вячеславович Киселёв, начальник отдела - 21 мая, 
каб. 101. 

Артур Багдасарович Гаспарян, и. о. начальника полиции 
28 мая, каб. 1 01 . 

Алексей Юрьевич Лебедев, заместитель начальника - 24 мая, 
каб. 101. 

Елена Ивановна Мулихова, начальник следственного отдела 
- 19 мая, каб. 101. 

Александр Владимирович Дюмин, начальник отделения по 
работе с личным составом - 27 мая, каб. 308. 

Члены общественного совета - 22, 29 мая, каб. 101. 

Сергей Павлович Куприянов, заместитель начальника поли- 
ции по охране общественного порядка - 30 мая, каб. 220. 

Ольга Николаевича Ермакова, заместитель начальника следст- 
венного отдела - 20 мая, каб. 401. 

Сергеи Николаевич Шибанов, и. о. начальника отдела участ- 
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - 
23 мая, каб. 208, 

Оксана Николаевна Смирнова, начальник отдела дознания - 
26 мая, каб. 216. 


Строящийся дом - 


руки вверх! 


Унесли радиаторы 

Строящийся дом - приманка 
для вора. Эго неписаное пра- 
вило каждую неделю подтверж- 
дают вести полицейских сво- 
док. Так, с апреля по пятое мая 
не появлялись хозяева на 
стройплощадке своего будуще- 
го коттеджа у деревни Ржавка. 
За это время туда заглянули 
воры и унесли с собой 42 ра- 
диатора отопления. Сумма 
ущерба устанавливается. 

Прихватили 

инструмент 

С 10 по 11 мая воришки по- 
бывали в еще одном строящем- 
ся доме. На этот раз преступ- 
ники заглянули на территорию 
коттеджного поселка «Земля- 
ничная поляна». Злоумышлен- 
ники присвоили себе электро- 
инструменты: пять шлифмаши- 
нок, бензопилу, электропилу, 
шуруповерт и перфоратор. 
Ущерб устанавливается. 

Зашли на дачу 

Дачный сезон вместе с садо- 
водами открыли и воры. Так, в 
период с 4 по 10 мая неизвест- 
ные побывали на одной из дач 
садоводческого общества 
«Спутник». Выбив сквозное от- 
верстие входной двери, пре- 
ступники унесли из чужой дачи 
газовую двухкомфорочную пли- 
ту, газовый баллон емкостью 
30 литров, косу, оцинкованный 
бак и металлическую тележку на 
вух колесах. Ущерб составил 
олее пяти тысяч рублей. 

По мелочи 

Около восьми вечера, пято- 
го мая двое молодых воришек 
с улицы Подгорная, что в де- 
ревне Студенец, залезли в 
один из домов по соседству. 
Добычей преступников стали 
450 рублей. Однако воспользо- 
ваться краденым у них не полу- 
чилось - злоумышленники были 
пойманы, что называется, за 
руку. 


приманка дли вара 

Инструмент 

пригодится! 

Видимо так рассудили воры, 
побывавшие в одном из строя- 
щихся домов в Ближнем Бори- 
сове в ночь с шестого на седь- 
мое мая. Отжав створку пласти- 
кового окна, преступники про- 
никли в строение и унесли отту- 
да два шуруповерта и отбойный 
молоток. Ущерб составил более 
30 тысяч рублей. 

Обокрали почту 

В отделениях «Почты России» 
редко не встретишь очередей: 
кто-то получает денежный пере- 
вод, кто-то отправляет посылку 
на другой конец страны, другие 
платят за коммунальные услуги. 
Словом, операторам вздохнут 
некогда. В один из таких момен- 
тов пятого мая неизвестный вос- 
пользовался случаем и похитил 
36 тысяч рублей из ящика стола 
в одном из кстовских почтовых 
отделений. 

Воровской шопинг 

Длинные праздничные выход- 
ные многие провели в магази- 
нах, растрачивая честно зарабо- 
танные средства. Правда, на- 
шлись и те, кто попытался в об- 
щей толкучке пронести товары 
мимо кассы. Так, девятого мая, 
в одном из обувных магазинов 
торгового центра «Мега» 37-лет- 
ний нижегородец попытался ук- 
расть товары стоимостью 1199 
рублей. 

В веселья час 

Проводя время в увеселитель- 
ных и питейных заведениях, 
многие забывают об осторожно- 
сти. В этот момент поблизости 
обязательно оказываются нечи- 
стые на руку граждане, которые 
берут все, что плохо лежит. Так, 
десятого мая, в пятом часу утра, 
в клубе «Мираж» у одной из 
кстовчанок при неизвестных об- 
стоятельствах пропали три тыся- 
чи рублей из кошелька. Детали 
произошедшего придется вос- 
становить следователям . 

Ирина Алексеева 
да2е1а@3ет.ги 
по материалам пресс-службы 
отдела МВД России по 
Кстовскому району 


Внимание, розыск! 

Следственный отдел О В МД по Кстовкому району просит отклик- 
нуться свидетелей и очевидцев наезда на мужчину- пешехода 23 
декабря 2013 года, около 17.30, пассажирской «ГАЗ елью» «ГАЗ- 
3322132» (госномер Т80 6 РС/5 2) в районе села Вязовка Кстовского 
района на нерегулируемом пешеходном переходе. Если его обла- 
дает информацией о данном происшествии, просим обратиться 
по телефонам: 3-92-15 (старший следователь Кабанова НА), 
4-73-63 (начальник следственного отдела), 02 - дежурная часть 
либо в кабинет 41 2 отдела МВД по Кстовскому району 


вопрос-ответ 


Нужна 

консультация 

На вопросы кстовчан отвеча- 
ет руководитель Региональной 
юридической компании Миха- 
ил Кандалов. 

«В 2010 году я занял деньги 
другу. В расписке указано, что 
деньги возвращаются прм пер- 
вой возможности. Пропущен 
ли срок исковой давности и 
имеет ли смысл обращаться в 
суд?» 

Алексей. 

- Алексей ; в данной ситуации 
применяется и 1 ст. 8 10 ГК РФ об 
определении срока возврата зай- 
ма , и срок исковой давности оп- 
ределяется моментом, когда Вы к 
должнику обращаетесь за своими 
деньгами Если срок возврата де- 
нег не установлен договором, (так 
в Вашем случае) или определен 
моментом востребования , то да- 
той возврата денег счшаетсядата 
предъявления Вами требования ё 
возврате плюс 30 дней. Начиная с 
этого времени, у Вас есть рэи года 
для обращения в суд. Если с тре- 
бованием о возврате денег Вы не 
офащались вовсе, либо доказа- 
тельств этого не существует, то 
срок исковой давности еще даже 
не начав течь и со- 
ответственно не 
пропущен. 

кВ апреле ме- 
сяце мне выпи- 
сали штраф за 
про сро чанную 
временную ре- 
гистрацию и 



предупреди- 
ли, что я 
должна опла- 
тить штраф в 
течение меся- 
ца, или дело 
будет переда- 
но в суд . Я 
сейчас^ не 
могу наиги ра- 
боту и штраф 
не оплачиваю, 
но и не отка- 
зываюсь* Ка- 
кие последствия меня ждут?» 

Светлана, 

- Светлана, в соответствии со 
ст 32.2. КоАП РФ, административ- 
ный втграф уплачивается в течение 
60 дней со дня вступления поста- 
ношения законную силу. С учетом 
того, что постановление вступало 
я законную силу 10 дней - сроку 
Вас не пропущен. Если штраф по 
истечении срока оплачен не буі іе т, 
то постановление в течение 10 су - 
ток с отметкой о его неуплате от- 
правят судебному приставу-испол- 
нителю, а Вас могут привлечь к оу 
вѳтственности по ст. 20.25 КоАП 
РФ. Других санкций законом не 
предуеш трене. 

г /іодскажгж, пожалуйс та, в 
течение какого времени после 
развода жена машет подать на 
раздел имущества?» 

Алексей. 

- Алексей, в любое время, если 
совместным имуществом после 
расторжения брака супруга или 
супруг не успели распорядитъ ся. 
Если же права одного из с/прутов 
на имущество наруш.аю тся (напрй- 
мѳр, имущество отчуждается), то 
обратиться в суд необходимо в те- 
чение трех лет с момента наруше- 
ния такого права. 

Телефон РКЖ 2-40-08 




4 «ЗЕМЛЯКИ» 

На19 (925) 17 мая 2014 


ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 


Со слезами на глазах. До сих пор 


Завершились майские праздничные мероприятия. 
Отзвучали проникновенные, со слезами на 
глазах, поздравления людям, которые 69 лет 
назад сумели выковать ту Великую Победу. 


очереди, в которой состоят семьи 
умерших ветеранов. 

С этого момента начинается эпо- 
пея хождение 80- летней вдовы по 
инстанциям, апофеозом которой 


власть и общество 


Отгремели, усиленные громко- 
говорителями, слова признатель- 
ности, и продолжились ветеранс- 
кие будни - с болезнями, бытовы- 
ми неурядицами и произволом чи- 
новников. 

Надо сказать, что в последние 
годы благодарность ветеранам за 
их подвиг государство Российское 
старается выразить не только пу- 
тем поздравлений и открыток, но 
и оказанием существенной мате- 
риальной поддержки. 

Вот, например, строки из Ука- 
за Президента РФ от 2008 года: 
«...отдавая дань глубокого уваже- 
ния ветеранам войны , постанов- 
ляю: считать необходимым завер- 
шить обеспечение жильем нуждаю- 
щихся в улучшении жилищных ус- 
ловий ветеранов Великой Отече- 
ственной войны , членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны». 

Однако благие начинания феде- 
рального центра некоторые мест- 
ные чиновники, не особо стесня- 
ясь, зачастую превращают в мо- 
шеннические схемы личного обо- 
гащения, а старость ветеранов - в 
бесконечное хождение по кабине- 
там, со слезами обиды и непони- 
мания происходящего. 

Эго в полной мере прочувство- 
вала на себе 86-летняя Ирина 
Павловна Куликова (данные из- 
менены), обратившаяся со своей 
проблемой в общественное движе- 
ние «Город для горожан». Дело в 
том, что уже почти 20 лет ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ныне вдова инвалида ВОВ, пыта- 
ется добиться улучшения жилищ- 
ных условий. 

«Наша семья из шести человек 
жила в трехкоАтнатной квартире об - 



Росчерком пора мостимо чиновники переместили участника 
войны в менее льготную категорию. 


щей площадью 58 квадратных мет- 
ров, - рассказывает Ирина Павлов- 
на. - В 2001 году когда муж уже 
был инвалидом первой группы и 
нуждался в постоянном уходе, я 
написала заявление на получение 
субсидии на приобретение отдель- 
ной однокомнатной квартиры. 14 
лет мы добивались от чиновников 
положенных льгот. На словах обе- 
щали многие, но никаких субси- 
дий мы так и не получили. В 2008 
году муж умер, не дождавшись 
долгожданного улучшения жилищ- 
ных условий». 

Несмотря на это, по закону и по 
совести Ирина Павловна должна 
была бытъ обеспечена жильем фак- 
тически незамедлительно. Однако 
вместо этого в ее судьбе начина- 
ют происходить «чудеса». Тогдаш- 
ний глава администрации города 
Кстово Ю.П. Конюхов сообщает 
вдове инвалида, что она снята с 
очереди нуждающихся в жилых по- 
мещениях. Еще через месяц Юрий 
Павлович уведомляет Ирину Пав- 
ловну, что она снята и с льготной 


является ответ за подписью глав- 
ного советника департамента уп- 
равления администрации прези- 
дента. В данном документе указа- 
но, что, оказывается, Ирина Пав- 
ловна не обращалась с заявлени- 
ем о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помеще- 
нии, и ей следует написать соот- 
ветствующее заявление и прило- 
жить полный пакет документов. 

Вот так, через полвека после Ве- 
ликой Победы, Ирину Павловну 
ждала многолетняя борьба с мест- 
ными чиновниками за гарантиро- 
ванные государством квадратные 
метры. И закончилась эта борьба 
там же, где и началась двадцать 
лет назад. 

Но почему такое стало возмож- 
ным? Ведь в соответствии с за- 
коном вдова инвалида Великой 
Отечественной войны, нуждающа- 
яся в улучшении жилищных усло- 
вий, обеспечивается жильем за 
счет средств федерального бюд- 
жета вне зависимости от времени 
постановки ее на учет. Тогда поче- 


му Ирина Павловна оказалась выб- 
рошенной изо всех льготных оче- 
редей? И почему чиновники всех 
уровней посчитали таковое закон- 
ным? 

Ответ, на наш взгляд, кроется 
в письме начальника управления 
муниципального жилищного фон- 
да И. С. Бобровой, которая со- 
общила, что после смерти мужа 
«уважаемая Ирина Павловна» была 
переведена в другую очередь - 
«Семьи умерших (погибших) вете- 
ранов боевых действий». По наше- 
му мнению, имеет место самое 
обыкновенное мошенничество, в 
результате которого пожилого ве- 
терана войны «кинули» на кварти- 
ру. Ни больше, ни меньше. 

Депо в том, что в соответствии 
с законом «О ветеранах» существу- 
ет несколько категорий лиц, име- 
ющих право на меры социальной 
поддержки. При этом инвалид, 
участник Великой Отечественной 
войны и «участник боевых дейст- 
вий» - это абсолютно разные вещи. 
К «участникам боевых действий» 
относятся лица, принимавшие 
участие, например, в событиях 
в Алжире, Египте, Вьетнаме, 
Афганистане. Но на них не рас- 
пространяются льготы, предус- 
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мотренные Указом Президента 
Российской Федерации. А Ирина 
Павловна каким-то непостижимым 
образом оказалась в категории 
«члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий». 

Покойный муж Ирины Павловны 
был именно инвалидом и участни- 
ком Великой Отечественной вой- 
ны, о чем прекрасно было извест- 
но муниципальным чиновникам . Из 
чего следует вывод, что его вдова 
однозначно должна была бытъ при- 
нята на учет к качестве таковой, а 
никак не поставлена в очередь со- 
стоящую из членов семей «участ- 
ников боевых действий». Тогда как 
она оказалась именно в этой кате- 
гории? Что это - ошибка чиновни- 
ка, стоившая ветерану многих лет 
бесплодной борьбы за свое закон- 
ное жилье или расчет, преследую- 
щий свои личные интересы? Даже 
если и ошибка (в чем я лично со- 
мневаюсь), лиц, ее допустивших, 
надо не задумываясь вытряхивать 
из их мягких, уютных кресел. 

Ветераны Великой Отечествен- 
ной - это люди, прошедшие сквозь 
ужас войны, пережившие смерть 
друзей и близких, вынесшие на 
своих плечах тяжелое бремя геро- 
ического труда, отдававшие все 
ради Победы. Они достойны ува- 
жения и поклонения тех, кто жи- 
вет сейчас благодаря их подвигу. 
Их осталось не так уж и много: 
годы и болезни не щадят никого. 
Именно поэтому так важно по воз- 
можности максимально облегчить 
жизнь тем немногим, кто еще с 
нами. Но, видимо, некоторым на- 
шим муниципальным чиновникам 
такие простые вещи понять не 
дано. Для них, видимо, более 
приемлемо одной рукой мухлевать 
с ветеранскими квартирами, а 
другой подписывать этим ветера- 
нам открытки к Дню Победы и 
организовывать раздачу бесплат- 
ной каши. 

Роман Селезнёв, председатель 
общественного движения 
«Город для горожан» 


Мама, я бегу! 

Продолжаем рассказывать нашим читателям 
о благотворительной акции «Чужих детей не 
бывает», которую газета «Земляки» проводит 
совместно с общественным движением «Город 
для горожан». 


благотворительность 


Напомним , общественники 
предлагают предпринимателям и 
предприятиям города взять шефс- 
тво над конкретными семьями де- 
тей-инвалидов и перечислять им 
определенную сумму каждый ме- 
сяц, чтобы родители могли плани- 
ровать предстоящие расходы. 

На данный момент продолжают- 
ся переговоры с предпринимате- 
лями и организациями города 
Кстово. А мы продолжаем расска- 
зывать нашим читателям о детях- 
инвалидах, которые ждут нашей 
поддержки. 

Андрей Маркичев, 
17 лет 

Четверг, 13 февраля 2014 года 
кто-то провел на работе. Кто-то 
готовился к Дню святого Валенти- 
на. Кто-то даже не вспомнит этот 
день - настолько обычным и неза- 
метным он был. А для студента 
Кето век от о нефтяного техникума 
Андрея Маркине ва день 13 фев- 
раля стал роковым: разделил всю 
его недлинную жизнь на «до и пос- 
ле». 

Теперь он понимает, как одно 
неосторожное движение могло 
превратить полного жизни маль- 
чишку в прикованного к постели 
инвалида. А начиналось все с за- 
бавы: парни дурачились, прыгая и 
кувыркаясь в снегу. Вслед за дру- 


гом Андрей решил сделать саль- 
то, но не рассчитал своих движе- 
ний, упал и сломал позвоночник. 

Последующие сутки и сам Анд- 
рей, и его родители вспоминают 
со слезами на глазах. Пострадав- 
шего не хотели брать ни в одну 
больницу, даже за деньги - нужна 
была специальная дорогая шейная 
пластина, которой не было в на- 
личии. Драгоценного времени поч- 
ти не оставалось, когда в больни- 
це Семашко все же согласились на 
операцию. 

Две операции прошли неплохо, 
пластина была поставлена, но в 
реанимации Андрей пролежал по- 
чти два месяца - сказался сильный 
ушиб легкого, полученный при па- 
дении. « Он никак не мог «разды- 
шаться», жил только на аппара те 
искусственного дыхания, - вспо- 
минает тетя Андрюши Ольга. - 
Примерно через месяц наступил 
кризис - Андрей находился между 
жизнью и смертью. Врач сказал, 
если легкое не начнет раскрывать- 
ся - готовьтесь к худшему». 

Молодой здоровый организм вы- 
жил, и спустя два месяца после 
трагедии Андрей вернулся из боль- 
ницы домой. Но перелом шейного 
позвонка - коварная и опасная 
травма, и юноша остался парали- 
зованным. Благодаря стараниям 
родственников - постоянному мас- 
сажу, лечебной физкультуре, про- 
цедурам - паренек всего за месяц 
после выписки научился шевелить 
руками, сгибать их до локтя. С но- 


гами дело обстоит по- 
хуже: даже когда Анд- 
рей напрягается изо 
всех сил, он может 
лишь слегка пошеве- 
лить пальцами. В этот 
момент ему кажется, 
будто он бежит, легко 
и свободно, как рань- 
ше. 

« Кон е чн о, сдвиги 
есть: в реанимаций он 
просто лежал плас- 
том, а сейчас движе- 
ния понемногу в озвра - 
щаются , - продолжает 
Ольга. - Главное - ум 
не нарушен и чувстви- 
тельность в теле есть. 

Врачи говорят, если 
не затягивать и начать 
курс реабилитации в 
течение года, у Анд- 
рюши есть все шансы 
научиться хотя бы си- 
деть и работать рука- 
ми. Но мы верим в бо- 
лее благополучный расклад. Нуж- 
ны только его собственное жела- 
ние и деньги». 

По словам тети, сейчас у Анд- 



Одно неосторожное движение превратило 
здорового мальчишку в прикованного 
к постели инвалида , 


ной программе. 70 тысяч Марки- 
чевы с помощью родных и близких 
уже собрали, осталось 130. На 
них-то пока все и застопорилось: 


рюши началась апатия - нежелание 
бороться за себя. Понять его мож- уплата родителей уходит на ле- 

но: легко ли в 17 лет стать инвали- 
дом? Но мы верим, что этот пери- 
од пройдет, и Андрей, как насто- 
ящий мужчина, сцепит зубы и нач- 
нет спасать себя сам. Благо все- 
гда рядом родные и друзья, кото- 
рые и сейчас поддерживают его и 
постоянно навещают. А теперь, я 
уверена, за парня вообще будет 
держать кулачки весь город. Ты 
обязательно выкарабкаешься, 
слышишь? 

Второй вопрос - деньги. На курс 
реабилитации, по словам врачей, 
нужно 200 тысяч рублей. В эту сум- 
му входят обследования, масса- 
жи, гимнастика, занятия на тре- 
нажерах - все по полной интенсив- 


карства. Пока Андрюше не 
оформили инвалидность, 
никаких льгот семье не по- 
ложено. 

Хочется верить, что об- 
щими усилиями мы с 
вами, земляки, сможем 
помочь Андрею подняться 
на ноги! Деньги можно пе- 
речислить на карточку 
мамы Андрея Маркине- 
вой Юлии Николаевны. 

Номер карты 63900242 
9004769836. Телефон 
Юлии Николаевны нахо- 
дится в редакции. 

Общественное движение 
«Город для горожан» обра- 
щается к ксговским пред- 
принимателям, руководи- 
телям и коллективам пред- 
приятий, частным лицам с 
просьбой поддержать ини- 
циативу не словом, а де- 
лом, взяв под опеку семью 
конкретного ребенка. Ко- 
ординатор программы - 

журналист «Земляков» 

Виктория Кучинова 
(телефоны: 2-40-01, 2-40-02). 
У нее же имеется полный список 
детей-инвалидов, живущих в на- 
шем городе. 

Ирина Малышева 
да2е1а@3ет.ги 


Ребята из приюта у ветеранов 

Пятого мая этого года в гости к ветерану 
войны Татьяне Анатольевне Гусевой 
неожиданно пришли воспитанники приюта 
«Алый парус». 

Юлия Мартынова, Михаил мени. Мария Семёновна Ско- 
Воробьёв и Максим Курицын робогатова прочитала для ре- 
п осещал и в этот ден ь у ч астн ик ов бять трогател ьн ое стихотворен ие 
Великой Отечественной войны, о памятных военных днях, а 


Со слезами на глазах ветера- 
ны слушали «Катюшу» в исполне- 
нии ребят и стихи о военном вре- 


Алоксандра Ивановна Хохло- 
ва рассказала им об ужасах конц- 
лагерей. 

Инна Гуревич, даге1а@3ет .ги 
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ЕСТЬ ПОВОД! 

20 МАЯ - День Волги. 

21 МАЯ - День Тихоокеанского флота ВМФ 
России. 

21 МАЯ - День инвестора. 

24 МАЯ - День кадровика. 

По данным сайта илмѵ.саіепсі.ги 


Только ооеред, он шагу назад! 


знай наших! 


В конце апреля 
в Нижнем Новгороде 
подвели итоги 
Всероссийского 
конкурса «Заслуженный 
директор Российской 
Федерации», который 
проводится под 
патронажем 
председателя Совета 
Федерации Николая 
Рыжкова и президента 
Нижегородского 
Женского союза 
Людмилы Хохлачёвой. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 56 человек из 22 регионов 
России. Кстовский район представ- 
ляла предпринимательница из 
Прокошева Татьяна Скул кина. 
Причем, представляла весьма ус- 
пешно, получив диплом победите- 
ля и второе место в номинации 
«Жен ьци на -Л ид ер. XXI век». 

Награждая победителей, ми- 
нистр поддержки и развития мало- 
го предпринимательства, потреби- 
тельского рынка и услуг Нижего- 
родской области Денис Лабуза 
отметил: «Всегда важно поучиться 
у лучших, взять на заметку их пе- 
редовой опыт Мы отмечаем, что 
активность женщин- предпринима- 
тельниц год от года растет, уве- 
личивается число прѳдпри ни мате- 
лей -женщин, а мы стараемся под- 
держивать их начинания* . 


Начало пути 

Свою жизнь Татьяна связала с 
торговлей еще в 1 984 году и по сей 
день занимается своим любимым 
делом. 

За это время она выкупила зда- 
ние, в котором сейчас находится 
известный на все Прокошево тор- 
говый дом «Наш». 

Татьяна Александровна показы- 
вает фотографии, на которых за- 
печатлено то, что было в центре 
Прокошева до того, как она взя- 
лась за дело. На снимках - облу- 
пившееся здание, местами с по- 
луоб валившимися стенами, вокруг 
- грязь, непроходимые лужи. Сеи- 


Сегодня здесь есть и продукто- 
вый, и хозяйственный отделы. На- 
звание «Наш» для этого магазина 
придумано неслучайно - в магазин 
ходит все село. Здесь часто встре- 
чаются соседи, знакомые. Они об- 
щаются здесь. Продавцы становят- 
ся хорошо знакомыми людьми для 
местного населения. Здесь особая 
душевная атмосфера. Люди не 
блуждают с тележками по огром- 
ным территориям, где продавцы- 
консультанты встречаются не час- 
то, а, консультируясь и разгова- 
ривая с продавцами, выбирают 
нужный товар. Работники торговых 
залов восполняют дефицит обще- 
ния для многих людей. 



Дружный коллектив торгового дома к Наш р. 


час центр Прокошева сияет чисто- Здесь предлагают клиентам про- 
той, да и здание, в котором рас- дукты, которые любят сами, и по- 
положился торговый центр после купатели отвечают взаимностью, 
капитального ремонта, выглядит Магазин заполняют продуктами 
изумительно. так, чтобы и товара было вдоволь, 


Игра полна сюрпризов 



Традиционный турнир по стритболу 
был приурочен к Дню Победы . 


стритбол 


В универсальном зале 
ФОКа «Волжский берег» 
10 мая прошел второй 
традиционный турнир 
по стритболу, 
приуроченный 
к Дню Победы. 

В этот раз турнир собрал 
рекордное количество команд - 13 
юношеских и пять девичьих. Игра 
была полна неожиданностей. Так, 
именитые фавориты, юношеская 
команда «Гранат», не смогли вый- 
ти даже из подгруппы, потерпев 
два обидных поражения подряд от 
команд «ЛУКОЙЛ» и «Ыке а Ьозз». 
Зато образовавшаяся практически 
накануне самого турнира команда 


«3-А» невозмутимо дошла до по- 
луфинала и билась за третье мес- 
то с нижегородской «СДЮШОР-7». 
К сожалению, войти в тройку ли- 
дерам ксговчанам неудалось. Пер- 


вое место заняли «І_іке а Ьозз», 
второе - команда «Жирафы» /тре- 
тье - «СДЮШОР-7С 
У девушек тоже не обошлось без 
сюрпризов. Явные 
фаворитки турни- 
ра, ксговчанки из 
команды «Епегду» 
в решающих мат- 
чах уступили сво- 
им более моло- 
дым землячкам 
«Кгіз Кгозз» и ни- 
жегородкам из 
команды «Меще- 
ра». В итоге» 
Епегду» заняли 
третье место, се- 
ребро взяли «Кгіз 
Кгозз», а побе- 
дильницей стала 
команда «Меще- 
ра». Елена Королёва и Сергей 
Циганов были признаны лучшими 
игроками турнира. 

Виктория Кучинова 
да2е1а@3ет .ги 


ііОіівііявавіівііБіавігіВііііаіавгавіівпііВёігіиі^іпввніав! 


Истприя пднпгп юбилея 


«Юбилеи - какое это слово, 
это праздник, эго торжество!», 
- именно эти слова когда-то 
сочинила ЗояМихайловна Ще- 
петкова своей сестре на юби- 
лей. В эти дни Зоя Михайлов- 
на отмечает свой юбилей - 
85-летнии. Ее жизнь с рожде- 
ния связана с Кстовской зем- 
лей. 

Родилась Зоя Михайловна в селе 
Семеть. В семье она была седь- 
мым ребенком. В 12 лет встрети- 
лась с суровыми годами Великой 
Отечественной войны. Окончилась 
война Великой Победой! И здесь- 
то встретилась Зоя Михайловна с 
теми, кто нарушил ее счастливое 
детство. В 17 лет пришла она на 
службу в Горьковскую тюрьму. Вто 
время в тюрьме находились плен- 
ные немцы, их этапировали по 
другим инстанциям. «Вроде бы та- 
кие жалкие, изможденные, но, 
как вспомнишь, что они делали с 
нашими людьми в оккупации: деть- 
ми, женщинами, стариками ; сол- 
датами, то вся жалость уходила . 
Хотя все/да думала и о том, что 
кто-то из них не по своей воле стал 
фашистом, и верила, что право- 
судие будет*, - рассказывает Зоя 


Михайловна. Тогда-то и решила 1 7- 
летняя девчонка 
стать правоох- 
ранителем. На- 
чались ее мили- 
цейские будни с 
канцелярии, за- 
тем начальник 
паспортного 
стола в Дальнем 
Константинове 
(в то время, 

Дальне- Кон- 
стантинов ский и 
Кстовский район 
были объедены 
в Кстовский), 
где встретила 
свою любовь - 
Николая, ро- 
дила первую 
дочь. 

Вернулась в 
Кстово инспек- 
тором детской 
комнаты мили- 
ции, затем ста- 
ла стара] им инс- 
пектором. И вот 
Зоя Михайловна 
инспектор уго- 
ловного розыс- 
ка! Начался но- 


вый этап жизни: поиск без вести 
пропавиіих, установление лично- 
сти неопознанных трупов, задер- 
жание мошенников, раскрытие се- 
рии убийств. Кстати, некоторые 
моменты рас- 
следовании на- 
шей землячки 
можно прочи- 
тать в книге 
«Тревоги здесь 
не объявляют- 
ся». Областное и 
районное руко- 
водство мили- 
ции отметило 
службу во внут- 
енних органах 
ои Щепетковой 
многими награ- 
дами. 

Ушла на пен- 
сию Зоя Михай- 
ловна старшим 
оперуполномо- 
ченным уголов- 
ного розыска, в 
звании майора 
милиции. Мно- 
гие кстовчане 
благодарны 
этой женщине. 

Наталья 
Витушки на 





В мае Зоя Михайловна 
Щепеткова отмечает 
85 -летний юбилей. 



Татьяна Скулкина (справа) с министром поддержки 
и развития малого предпринимательства , потребительского 
рынка и услуг Нижегородской о бласти Денисом Лабузой 
и дочерью Ольгой. 


и он не залеживался на полках, 
был всегда свежим, чтобы в сум- 
ки покупателей не попал ни один 
просроченный товар. 

Коллектив стал 
семьей 

О своем коллективе Татьяна 
Александровна рассказывает с 
большой теплотой и любовью. 
«Коллектив у меня молодой, де- 
вочки все с образованием, грамот- 
ные, хорошо знают свое дело. Они 
у меня очень активные, мы плот- 
но работаем с департаментом тор- 
говли и предпринимательства, по- 
стоянно принимаем участие в про- 
фессиональных конкурсах, ездим 
на семинары и форумы*. 

Татьяна Скулкина считает, что ее 
производство держится на семье. 
В ее магазинах работают обе ее 
дочери, зятья и сестра. Под нача- 
лом Татьяны Александровны 20 
человек, все вместе они - не толь- 
ко рабочий коллектив, но и боль- 
шая семья, часто собирающаяся 
за общим праздничным столом. 
«Ведь не все в одной работе за 
клю чается, - считает моя собесед- 
ница и добавляет: Совсем скоро 
мы будем отмечать День предпри- 
нимателя. Пользуясь случаем, по- 
здравляю весь свой коллектив и 
коллег с нашим профессиональ- 
ным праздником*. 

Тем не менее, всю себя она по- 
святила работе и заботе о близ- 
ких. 

И люди отвечают ей взаимнос- 
тью - местные жители любят и ува- 
жают Татьяну Александровну. За- 
видев ее на улице, каждый от мала 
до велика подойдет, поздоровает- 
ся, а может, и о беде своей рас- 
скажет. Ведь наша Татьяна еще 
никому не отказывала в помоаді. 

Сейчас, например, активно вос- 
станавливают церковь в Толмаче- 
ве, и Татьяна там первая помощ- 
ница: помогает и деньгами, и 
сг ройм атер нала м и . 


Планов еще много 

Жить скучно Татьяна Скулкина не 
умеет и постоянно придумывает 
что-то новое. Ее девиз: слабые ска- 
жут - не судьба, сильные скажут - 
я попробую еще раз, а самые 
сильные будут пробовать до тех 
пор, пока все не будет так, как им 
хочется. Ее секрет успеха - идти 
вперед и не останавливаться на 
достигнутом . 

Сегодня она планирует сделать 
хороший универсальный магазин в 
Толмачеве, а это не только удобст- 
во для населения (в город не на- 
ездишься), но и новые рабочие 
места, благоустроенная террито- 
рия вокруг магазина. Однако пока 
воплотить эти планы в реальность 
бизнес-леди не дают собственни- 
ки помещения, где располагается 
магазин. «Мы в нем на птичьих пра- 
вах: в аренду нам его не дают, 
выкупить тоже не разрешают. Вло- 
жить деньги мы не можем, потому 
что это собственность другого че- 
ловека, а не вкладывать нельзя - 
работать там не возможно. Мы не 
можем ничего сделать. Магазин 
вовсе закрыть хотят , - говорят 
помощники Татьяны Скулкиной. 

«У нас село большое, народу тут 
много, как нам без магазина? - 
говорит жительница села Толмаче- 
воАнна Николаевна Мил якова. 
- В магазине есть все продукты, 
все группы товаров - недовольных 
ассортиментом и графиком рабо- 
ты нет. Почему население должно 
страдать? Сейчас многие приезжа- 
ют, строят дома здесь. Со време- 
нем и одного магазина будет 
мало, а нас вообще хотят оставить 
без возможности что-то приобрес- 
ти в родном селе* . 

Татьяна Скулкина и ее команда 
надеются на благополучный исход 
данного дела, тем более что по- 
дарком в конкурсе станет возврат 
части средств, затраченных на 


развитие своего дела. 

Светлана Зайцева 
даге1а@3ет.ги 


Награды нашли героиню 


Почти целый год из-за 
административных 
проволочек «награды» 
ждали своего 
получателя» 


диционного пешего суточного тур- 
марафона «Кстовский экстрем». 
Более узкому спортивному кругу 
известны ее достижения в качест- 
ве действующей спортсменки: чем- 


И вот наконец в торжественной пионка ^сии по спортивному ту- 
обстановке министр спорта и мо- Р ИЗМ У (2003 год), серебряный 
лодежной политики Нижегородс- "Р изе Р Чемпионата России по 


спортивному туризму (2007 год), 
тренер, 
подготовив- 
шая чемпио- 
на России по 
спортивному 
туризму. А 
вот это уж 
точно извес- 
тно немно- 
гим: в про- 
шлом Лари- 
са Корнеева 
еще и чем- 
пионка Тата- 
рии по дзю- 
до, бронзо- 
вая призерка 
открытого 
первенства 
Литвы. По- 

ческой культуры и спорта, плод о- здравляем 

творный добросовестный труд и нашу землячку с засуженной на- 
пропаганду здорового образа ПРЗД° И - 

жизни. Лариса Корнеева известна Николай Кондаков 

п режд е все!' о к ак орг ан изатор тра- д Зеш.ги 


кой области 
вручил нашей 
землячке Ла- 
рисе Герма- 
новне Корне- 
евой почет- 
ную грамоту 
Министерства 
спорта Россий- 
ской Федера- 
ции и 

бл агод арст- 
венное письмо 
Правительства 
Нижегородской ; 
области. 

Кстовчанка & 
была награж- йЖ._ 
дена за боль- Лариса Корнѳѳва получает 
шой вклад в награду. 
развитие физи- 
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СПОРТ ПО-НАШЕМУ 


«АѴТ0-К8І0Ѵ0» - 

чемпионы четвертой лиги! 


мини-футбол 


В период с октября 
2013-го по апрель 2014 
года мини -футбольная 
команда «АѴТО-КаІоѵо» 
защищала честь нашего 
города в открытой 
Нижегородской лиге 
по мини-футболу. 

Директор фирмы «АѴТО-КзІоѵо» 
Сергеи Александ- 
рович Козлов ре- 
шил поддержать на- 
чинания команды 
«Кстово-Альянс» и 
выступил со спон- 
сорской поддержкой. 

Поскольку коллек- 
тив очень молод 
(этим летом ему ис- 
полнится только один 
год), футболистам 
было предложено 
участие только в чет- 
вертой лиге. Однако, 
как отмечают сами 
ребята, уровень 
команд в четвертой 
лиге ничуть не усту- 
пает лигам выше. 

Групповой этап на- 
чался, и «АѴТО- 
Кзіоѵо» уже через 


щии матч мы уже выходили в ран- 
ге фаворита и лидера, что, навер- 
ное, и сыграло о нами злую шут- 
ку. Появилась недооценка сопер- 
ника, что сразу же вылилось в пару 
неудачных матчей >> 


Второй матч стал лишь делом для 
протокола, но и здесь наши ребя- 
та одержали победу - 3:2. В чет- 
вертьфинале судьба свела кстов- 
чан с коллективом из поселка Жда- 
новский. Сильнее оказались котов - 
окне футболисты. В полуфинале 
также не без труда был обыгран 
коллектив «ОКБМ». В финальном 
поединке сошлись лидеры одной 
группы: «АѴТО- Кзіоѵо» и «Регион- 
52». Уже до перерыва «АѴТО- 
Кзіоѵо» повели 2:1, а во втором 



патриотизм 
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Итогами группового этапа стало тайме, благодаря уверенной игре 


третье место с 13 победами, од- 
ной ничьей и двумя поражениями, 
хотя при этом показатель пропу- 
щенных голов на протяжение всех 
16-ти матчей оказался наилучшим 
среди всех пяти лиг. 



Евгения Одинцова сумели отсто- 
ять добытое преимущество - заби- 
ли третий мяч в ворота противни- 
ка. В итоге 3:1, и впервые кстовс- 
кий коллектив становится победи- 
телем четвертой лиги, а его гол- 
кипер Евгений Один- 
цов был признан луч- 
шим игроком фи- 
нального поединка. 

Чемпионами в со- 
ставе «АѴТО- Кзіоѵо» 
стали Илья Апарен- 
ков (капитан), Евге- 
ний Одинцов, Вла- 
дислав Бирюков, 
Михаил Валяев, 
Игорь Дубов, Ро- 
ман Иванов, Дмит- 
рий Ипатов, Антон 
Малафеев, Олег 
Морозов, Алексей 
Павлов, Евгений 
Полянский, Иван 
Стародубов, Ки- 
рилл Шевченко, 
Илья Шкляр. 


Киргизии. Соревнования проходи- 
ли по олимпийской системе - про- 
игравший выбывал. Самые зре- 
лищные бои, как водится, были за 
призовые места. 

По итогам соревнований первое 
место в весе 50 кг занял Тахир 
Токарев, став чемпионом Рос- 
сии, еще один котов- 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ чанин ' Илья г р иг °- 


Сразу после Дня Победы, 10 
и 1 1 мая в Москве состоялось 
VII Открытое первенство Рос- 
сии по русскому рукопашному 
бою среди православных воен- 
но-патриотических клубов. 


по рукопашному бою 
среди прсше^авных 
Боеікзо-мт^’^тиСТ.ки^^убоБ 



Ссзевнон:* 
Детский 
при Сз: 

ноцѵоне.' 
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Котовские бойцы из военно- 
патриотического клуба имени святого 
благоверного князя Дмитрия Донского 
вернулись из столицы с победой. 


месяц была у всех на Мини- футбольная команда «А ѴТ О- Кзіоѵо» защищала 
слуху. Десять побед честь нашего города в открытой Нижегородской лиге 
подряд и неоспори- по мини-футболу . 

мое первое место 


стали сюрпризом даже для самих 
игроков, и сразу на нескольких ин- 
тернет-порталах стали мелькать 
заголовки о том, что судьба чем- 
пионства уже решена. 

Илья Ап арен ков (капитан 
команды): «На каждый последую- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 


В раунде плей-офф командам 
предстояло играть по две встречи 
со своим соперником. В первом 
раунде соперником была «Гидро- 
техника», однако сопротивление 
закончилось уже в первом поедин- 
ке. 5:1 в пользу «АѴТО-КзІоѵо». 


Игроки и болель- 
щики команды выра- 
жают огромную бла- 
годарность за под- 
держку и доверие компании «АѴТО- 
Кзіоѵо» и ее директору С.А. Коз- 
лову. 


Кстовский военно-патриотичес- 
кий клуб имени святого благовер- 
ного князя Дмитрия Донского вер- 
нулся из столицы с победой. В со- 
ревнованиях приняли участие око- 
ло 200 бойцов из 37 команд Рос- 
сии, Белоруссии, Казахстана и 


ров - стал третьим в 
весе до 60 кг. К сорев- 
нованиям готовили 
ребят тренеры Олег 
Власов и Сергей Ко- 
четов. 

Спортсмены благо- 
дарят всех, кто помо- 
гал им в поездке и 
подготовке к соревно- 
ваниям: «ЛУКОЙЛ-Ни- 
жегород нефтеоргсин - 
тез» в лице Алексея 
Коваленко, Евге- 
ния Покровского, 
Сергея Гладкова, 
Владимира Цыбря- 
ева и Александру. 

Сейчас ребята гото- 
вятся к первому От- 
крытому турниру по 
армейскому рукопаш- 
ному бою во имя свя- 
того благоверного 
князя Дмитрия Донс- 
кого, который прой- 
дет в Кстове первого июня. Сорев- 
нования начнутся в 10 утра, в Ака- 
демии самбо. Приходите поболеть 
за наших спортсменов. 

Светлана Зайцева 
да2е1а@3ет.ги 


Ксюво-Питер: матч-реванш 

Четвертого мая в Санкт-Петербурге в рамках 
международного турнира «Победа» состоялась 
ответная командная встреча по боевому самбо 
между сборными командами города Санкт- 
Петербурга и Нижегородской области. 


боевое самбо 


Питерские самбисты ждали этой 
встречи полтора года. Еще бы, 
ведь первая командная встреча, 
прошедшая в конце 2012 года, за- 
кончилась со счетом 7:5 в пользу 
кстовчан. Ответный турнир по на- 
калу и качеству боев был не менее 
зрелищен. 

Согласно формату турнир состо- 
ял из восьми поединков. В первой 
схватке неожиданную победу одер- 
жал кстовчанин Александр Нес- 
теров. Буквально на последних 
секундах он совершил бросок на 
два балла и вырвЕіл победу у трех- 
кратного чемпиона мира, заслу- 
женного мастера спорта, капита- 
на сборной Санкт-Петербурга Ана- 
толия Ст ишака. 

Максим Рохасов, к сожалению, 
не справился с волнением и про- 
игран своему сопернику с явным 
преимуществом, а вот 19-летний 
Вадим Шагин со счетом 2:0 уве- 
ренно победил чемпиона Европы 
Адама Талдиева. Очередную 
досрочную победу записал в свою 
копилку Максим Купцов, закон- 
чив схватку всего за две минуты. 

Соперником Ивана Лохскина в 
весе до 82 кг был Илья Додер- 
кин, мастер спорта по боевому 
самбо. Именно ему Иван уступил 
в прошлой встрече, поэтому же- 
лание отыграться было у ксговча- 
нина огромным. К сожалению, в 
начале боя Иван пропустил удар и 


ныи. Встреча закончилась со сче- 
том 1 1 :8 в пользу Дмитрия. 


Инна Гуревич 
да2е1а@3ет.ги 
по материалам «АѴТО- Кзіоѵо» 

шшяшшшяшяшшшшяяшшш 

зрители и гости турнира поддер- 
живали обе команды. Хочу оказать — 
спасибо организаторам в лице дата 
благотворительного фонда 
« Отечество ». 

14-19 мая ксговские спортсме- 
ны Александр Сали ко в и Вячес- 
лав Василевский выступают на 
чемпионате Европы по боевому 
самбо в Румынии. Мы ждем от ре- 
бят только победы! 


Медведеву - 64! 



Сборная Нижегородской области одержала очередную 
победу со счетом 5:3! 


В начале мая в Кстове 
прошел всероссийский тур- 
нир по самбо среди юно- 
шей 2001 -2002 г.р. на при- 
зы почетного гражданина 
Котовского района, заслу- 
женного тренера СССР Ни- 
Викгория Кучи нова колаяМедве- 
даге1а@3ет.ги 


дева. 

По традиции 
турнир проходит 
девятого мая - в 
день рождения 
Николая Леони- 
довича. Основа- 
телем турнира 
был известный 
кстовский сам- 
бист Евгений 
Есин. С каждым 
годом растет 
уровень органи- 
зации турнира и 
количество 
регионов и учас- 
тников. В этот раз на ковер вышли 
135 самбистов. 

Поприветствовать молодых бор- 
цов пришли сам именинник Нико- 
лай Медведев, директор Между- 
народной академии спорта Влади- 


Николай Медведев лично 
приветствовал молодых 
самбистов. 


мир Кузнецов, директор СДЮС- 
ШОР по самбо Иван Бойчук, пре- 
зидент нижегородской федерации 
самбо Андрей Городнов и дру- 
гие. Главным судьей соревнований 
был прославленный Сергей Ло- 
повок. 

Победителями в своих весовых 
категориях стали Артем Завья- 
лов, Мак- 
сун Вели- 
ев, второе 
место заво- 
евал Ники- 
та Кутыр- 
кин, треть- 
ими стали 
Никита Ле- 
гошин и 
Самир Ма- 
медов. Ре- 
бята получи- 
ли медали и 
денежные 
призы от 
спонсора - 
председате- 
ля правления НРОО «Национально- 
культурный центр народов Дагес- 
тана» Алика Махсубова. 

Поздравляем ! 

Виктория Кучинова 
да2е1а@3ет.ги 



После этой схватки общий счет 
командного противостояния стал 
4:3 в пользу кстовчан. Шансом 
отыграться стали для противников 
бои тяжеловесов. Но в решающей 
схватке Евгений Татаринцев со 
счетом 9:3 победил Ивана Кри- 
гера из Санкт-Петербурга и при- 
нес нашей команде боевую побе- 
ду на выезде. 

По словам главного организато- 
ра встречи, старшего тренера 
кстовской команды по боевому 
попал в нокдаун, затем собрался самбо Алексея Чугреева, турнир 
с силами, но отыграться так и не прошел по высшему разряду: «Еще 


смог. Поединок закончился со сче- 
том 9:4 в пользу противника. В ка- 
тегории 90 кг с явным преимущест- 
вом выиграл кстовчанин Николай 
Поташник. 

Самый зрелищный бой на турни- 
ре в весе до 100 кг провели член 
сборной Котова Сергей Бардин 


в 2012 году, готовясь к первой 
командной встрече, мы в первую 
очередь хотели возродитъ спортив- 
ные традиции прошлых лет, и ду- 
маю, нам это удалось. Сейчас мы 
сделали это снова. Хочу отметить, 
что турнир прошел на высоком 
организационном уровне. Нес мо т- 



и петербуржец Дмитрии Не вин- 2 я иа победы нижегородцев, все 


«ул . Магистральная, 22, тшп. Э-74-50 я пр-т Рачкоаа, 1 7, тел. 2-40-1 3 туп. 40 лет Октября, д. 29, тел. 2-90-64 
ул. 40 тг Октября, 3, тел. 2-62-63 • ул. Ступишина, 13, тел. 3-34-27 туп. Машстр&льнйя, |, тел. 2-28-І0 

ул, 40 лет Октября, 17А, тел. 2-79-40 щ ул. Сутырина, 1, тел. 2-33-52 я ул. Золеная, 19 , тел. 2-43-23 
ул. Магаетршіьная, 18, теп. 7-49-48 % 2 микрорайон, 25А, тел. 7-70-89 пр. Рвчково, 9, тел. 3-02-02 



«ЗЕМЛЯКИ» 


Ыо19 (925) 1 7 мая 2014 


ЗНАЙ НАШИХ! 


«Скоростной 

по-кстовски! 


оираж» 


автогонки 


Десятого мая на поле 
за ФОКом «Волжский 
берег» состоялось 
уникальное аля Котова 
событие - джип-спринт 
«Скоростной вираж», 
посвященный 
69 годовщине 
Великой Победы. 

Идею автогонок предложили ад- 
министрации города Кстово авто- 
любители Сергей Коробов и 
Дмитрий Ларионов. 

Власть поддержала ини- 
циативу, началась под- 
готовка, омраченная не- 
много препятствиями со 
стороны некоторых го- 
рожан. Администрация 
учла их мнение и реши- 
ла перенести место го- 
нок с карьера на Кудьме 
на пустырь за восьмым 
микрорайоном. Там и 
подготовили гоночную 
трассу с естественным 
рельефом местности и 
дополнительными искус- 
ственными препятствия- 
ми . 

Отличительной осо- 
бенностью «Скоростного 
виража» являлось то, 
что принять участие в 
нем мог не только про- 
фессионал езды по без- 
дорожью, но любой вла- 
делец полноприводного 
автомобиля - были бы 
права да желание. Все 
желающие были разде- 
лены на несколько кате- 
горий : «стандарт» (обыч- 
ные полноприводные 
машины, имеющие раз- 
мер колес не более ус- 
тановленного заводско- 
го размера), «спорт» 
(автомобили, имеющие 
какие-либо изменения в 
конструкции, с разме- 
ром колес по внешнему 
диаметру до 33 дюй- 
мов), «суперспорт» (все 
внедорожники, не во- 
шедшие в первые два 
класса, с размером ко- 
лес от 35 дюймов и выше 
и с обязательным нали- 
чием лебедки), «АВТ» 
(квадроциклы и гоноч- 
ные автомобили багги). 

Утром 10 мая за ФО- 


пройти более трудные испытания. 
Например, не застрять в огромной 
гря зевой луже удалось только двум 
участникам «суперспорта» из девя- 
ти - остальных вытаскивали лебед- 
ками. Зато большинство малюток- 
квадроциклов, вместо того чтобы 
утонуть в этой луже по шейку, рез- 
во преодолевали ее и с ревом не- 
слись дальше. Были и потери - не 
без этого. Некоторые машины по- 
лучили повреждения. Таков суро- 
вый спорт автогонщиков. 

Мы попросили участников сорев- 
нований поделиться впечатления- 
ми. Елена и Дмитрий Равкины - 
члены «Кстово Ехігете Клуба», по- 



В тиках участвовали самые разные 
автомобили - от огромных внедорожников 
до гоночных машин. 



Эту грязевую лужу смогли преодолеть 


■. . ■: 


немногие. 


Участники и зрители отметили 
достойную организацию меро 
приятия. Желающие могли переку- 
сить в летнем кафе, ознакомиться 
с продукцией автомагазинов, 
пройти тест-драйв машин «Фольк- 
сваген» одного из нижегородских 
автосалонов. А ближе к обеду для 
участников соревнований была 
организована полевая кухня с греч- 
невой кашей и горячим чаем. 

Уже в шестом часу вечера глав- 
ный судья Сергей Коробов назвал 
имена победителей. Абсолютно все 
участники получили почетные гра- 
моты, а первую тройку лидеров 
наградили кубками, медалями и 
ценными призами от администра- 
ции города Кстово. 

В классе «стандарт» из 17 участ- 
ников первое место досталось Г ен- 
надию Порхуну, который прошел 
дистанцию за 2 минуты и 
45 секунд. Вторым, с результатом 
3 минуты и 10 секунд, стал Павел 
Семёнов. Кроме того, Павел по- 
лучил приз за самый высокий пры- 
жок своего «УАЗ-Патриота» 
- три метра над землей. 

В категории «спорт» 
было самое большое коли- 
чество участников - 24 эки- 
пажа. Кстовчане, к сожале- 
нию, в первую тройку не 
попали. А вот в категории 
«суперспорт» из десяти 
участников вторым стал 
наш Алексей Лядков, 
прошедший дистанцию 
ровно за семь минут. 

В классе «АТВ» участво- 
вали шесть экипажей, и 
все призовые места взяли 
кстовчане. Победителем 
стал Андрей Киреев с ре- 
зультатом 3 минуты и 9 
секунд, второе место занял 
Алексей Гребенкин (3 
минуты и 33 секунды), тре- 
тье - Ринат Мубинов (3 
минуты и 40 секунд) . 
Обладатели первых мест 
получили в подарок от го- 
родской администрации 
бензопилы Низцѵагпа, 
«серебряных» гонщиков 
наградили трехместными 
туристическими палатка- 
ми Сатриз, призом за 
третье место стал авто- 
компрессор «Беркут П20». 

Особого внимания были 
удостоены представитель- 
ницы прекрасного пола, 
лихо покоряющие бездо- 
рожье. Пилоты Елена 
Равкина, Ольга Кокури- 
на и их штурманы были 
удостоены специальных 
призов от глянцевого жур- 
нала «ОрепІГ Также свои 
призы учредили спонсоры 
мероприятия: ООО 

«Строй-трейд», компания 
«Связист», магазин «Авто- 
кстово», нижегородские 
автотехцентры «Кабрио- 
лета, «4*4 Моіогз», «Им- 


Ком собрались, наверное, около стоянные участники ориенти- П орт». 

полутысячи кстовчан - такую толпу Рования по оездорожью и трофи Организаторы соревнований бла- 
увидишь разве что на городских Р еи Д° в - Но вот в гонках на скорость годарят за помощь и поддержку 
праздниках. Да и самих участников на своем ІМіззап РатгоІ главу администрации города Ксто- 

набралось достаточно - 57 человек ^ участвовали впервые. « Инге - во Эдуарда Салахутдинова, его 
из Кстова и Котовского района Ни- ресно попробовать себя и машину заместителя Дениса Петухова, на- 
же городской области и Москвы, именно на соревнованиях , - рас- чальника управления по физичес- 
Заместитель главы администрации Дмитрий. - Сегодня я еду в кой культуре, спорту и молодеж- 

классе «спорт» пилотом , жена ря- 


города Кстово Денис Петухов 

пожелал участникам удачи, и пос- 
ле короткой жеребьевки соревно- 
вания начались. 

Для участников классов «стан- 
дарт» и «спорт» организаторы при- 
думали изюминку: старт давался 
одновременно двум экипажам, 
каждый из которых до самого фи- 
ниша не знал, как идет соперни- 


дом в роли штурмана , потом она 
поедет за рулем сама». 

Дмитрий Кучинов принял ре- 
шение участвовать в гонках совер- 
шенно спонтанно: «Г од назад купил 
для выездов на природу старый 
УАЗик 1937 года, завел после зим- 
ней стоянки , сел и поехал. Хочу 
сказать, одно дело - просто ездить 


ной политике Елену Сабынину, 

командира войсковой части 
N964120 Игоря Павел ко, заведу- 
ющего отделением скорой помощи 

Евгения Филатова, начальника 
25 ОФПС Котовского района Ни- 
колая Клевачкина, начальника 
отдела МВД России по Кстовскому 
району Игоря Киселёва, началь- 
ника отдела ГИБДД по Кстовскому 


-тша нс дпал, ічаіч иде* ъииеіл-іи- “ г "і п _____ 

чество, поскольку ехал по своему по грязям на рыбалку, и совсем 

участкутрассы. другое - соревнова тельный момент. Р а л вн 0 г _° Д и ре кт о ра иии « о ро и 


Автомобили категорий «супер- Это были четыре минуты концепт- треид» Александра Кузнецова и 
спорт» и класса АВТ проходили рации, единения с машиной, ад- ДРУ 1 их спонсоров, 
св о ю т ра с су с у сл ожн е н н ы м ре л ь- реналина и драйва! Обяза тельно Ви к™ Р и я Ку ; н ова 

ефом в одиночку. Им предстояло буду участвовать снова /к да2ета(д)3ет .ги 


ХК «Кстово» - 25! 


шайбу! 


В эту субботу, 17 мая, 
хоккейный клуб 
«Кстово» празднует 
25 лет с момента 
создания. 

За этот период команда прошла 
путь от дебютантов первенства 
Нижегородской области второй 
лиги до постоянных участников и 
призеров первенства России. Во 
всероссийском первенстве ХК 
«Кстово» два раза становилась се- 
ребряным призером, два раза за- 
воевывала третье место. 

Взрослая команда ХК «Кстово» 
неоднократно становилась чемпио- 
ном Нижегородской области, в 
2014 году вновь завоевала это гор- 
дое звание. Детские команды так- 
же не раз становились победите- 
лями первенства области и всерос- 
сийских турниров, кроме того, 
участвовали в финальном турнире 
на призы клуба «Золотая шайба». 


зьям и спонсорам, которые неиз- 
менно поддерживали команду. Это 
директор завода «Ага т» Юрий По - 
литов, президент компании «НОР- 
СИ -ойл», генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ - Волганеф тепр о- 
дукг» Вадим Воробьёв , Юрий 
Куронов , Василий Рубцов , 
Дмитрий Сташкевич, Сергей 
Андронов, Александр Сапов, 
Александр Кузнецов, руководи- 
тели города и района Вячеслав 
Боляк, Юрий Лебедев, Олег 
Мольков, Андрей Локтев, Алек- 
сей Коваленко, Эдуард Сала- 
хутдинов. 

Хочется вспомнить тех ; кто рано 
ушел из жизни: Александра Пан- 
кратова, Евгения Ракова, Ан- 
дрея Батьянова, Игоря Тишк- 
кина, Николая Мигунова, Сер- 
гея Новоселова, Юрия Кларка. 
Мы помним и любим вас. 

Вперед ХК «Кстово» смотрит 
только с оптимизмом. Теперь, ког- 
да в городе построен ФОК, замет- 
но улучшились условия для подго- 
товки хоккеистов - теперь и взрос- 



За 25 лет команда прошла путь от дебютантов первенства 
Нижегородской области второй лиги до призеров 
первенства России. 


В преддверии юбилея Олег 
Клешнин, который долгие годы 
руководил командой, вспоминает 
всех тех, кто поддерживал ХК 
«Кстово» все эти годы: 

- Хочется отметить тренерский 
состав: Сергея Прокурова, Ев- 
гения Творогова, Евгения Ме- 
ханцева, Сергея Птицына, 
Алексея Жукова, Сергея Ляза- 
ева , Льва Латина, Алексея Фе- 
дорова и, конечно, первого орга- 
низатора команды Юрия Петро- 
вича Кларка. За эти годы они вос- 
питали не одну сотню ребят, мно- 
гие из которых вливались потом во 
взрослые команды. 

Отдельное спасибо каждому иг- 
року, который играл за честь ХК 
«Кстово» и нашего любимого горо- 
да. За 25 лет изменилось многое: 
кто-то стал тренером, кто-то ос- 
тавил спорт, а кто-то выходит на 
лед до сих пор. Но каждый из них 
внес свой вклад в развитие наше- 
го общего дела. 

Огромное спасибо нашим вер- 
ным болельщикам, нашим едино- 
мышленникам, которые все вре- 
мя были с нами рядом, нашим дру- 


лые, и ребята могут тренировать- 
ся на льду круглый год. А значит, 
перед кстовским и хоккеистам и бу- 
дут ставиться только самые высо- 
кие цели. Надеемся, что ХК «Ксто- 
во» в скором времени достигнет 
всероссийского уровня. 

Ют лица руководства ХК «Ксто- 
во» хочу пожелать воем любителям 
хоккея крепкого здоровья, успехов 
в жизни, спортивного долголетия , 
- говорит Олег Клешнин. - Пригла- 
шаем болельщиков и всех желаю- 
щих кстовчан на празднование 
юбилея ХК «Кстово», которое со- 
стоится 17 мая в ФОКе «Волжский 
берег». 

Напоминаем вам программу тор- 
жественного мероприятия. 

1 0.00- 14.00 - 1 1-й турнир сре- 
ди ветеранских команд памяти А. Н. 
Панкратова. 

14.00- 15.00 - матчевая встре- 
ча с участием детских команд и иг- 
роков команды «Торпедо»; 

15.30 - торжественная церемо- 
ния поздравления. 

Виктория Кучннова 
да2е1а@3ет.ги 


местные новости 



ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ 


23 мая 2014 года, с 10 до 
12 часов, Госуд а рственва я жи- 
лищная инспекция Нижегородс- 
кой области совместно с адми- 
нистрацией К сто веко го муници- 
пального района проводят личный 
прием граждан по вопросам про- 
хождения отопительного сезона 
2013-2014 годов и подготовки к 
следующему отопительному се- 
зону. Прием будет проводиться в 
а дм и н и стра ци и Кето веко го м у н и - 
ципального района по адресу: 
г. Кстово, пл. Ленина, д.4, каб. 
252. Записаться на прием можно 
по телефону 4-43-28 или 
по электронной почте: 
ер і кх@к8гаё т . п по ѵ . г и 



ИЗМЕНЕНИЯ 

СПОРТАФИШИ 


В спортивной афише на май 
2014 года произошли изменения. 
Городской турнир по хоккею, по- 
священный 25-летию Ж «Кстово» 
состоится 17 мая, начало 
торжественной части в 15.30, в 
игровом зале ФОКа «Волжский 
берег». Открытое первенство го- 
рода Кстово по ВМХ в дисципли- 
не «Парк», открытие спортивной 
площадки переносится на 1 В мая . 
Начало в 1 3.00 часов (скейт-парк) . 



РАБОТАТЬ 

ПОДАНО! 


Студенты и школьники ищут 
подработку на каникулы, а полу- 
чающие диплом задумались о бу- 
дущей работе. И для тех, и для 
других 29 мая во Дворце детско- 
юношеского творчества, с 12.00 


до 14.00, пройдет «Молодежный 
фестиваль вакансий», организо- 
ванный порталом Пабоіа.аі. Вас 
ждут «живые» собеседования, ро- 
зыгрыши и викторины, а также 
вакансии от «Ростелекома», «Са- 
рд вби з н ес ба н ка » , Т орг ово г о 
дома ВО и многих других, а спе- 
циалисты портала Рабоіа.ги по- 
знакомят участников с секретами 
поиска работы, написания резю- 
ме и прохождения собеседова- 
ния. 

И В МВД ЗА 
СПРАВКАМИ 

Прием заявлений и выдача 
с п ра вок о б от су тст ви и /н а л и ч и и 
суди м о сти и /и лифа кт а угол о вн о- 
го преследования' ведется по ад- 
ресу: ул. Иванова, д. 1 (здание 
отдела МВД России по Кстовско- 
му району), кабинет №119, пра- 
вое крыло. Телефон дня справок: 
3-91-36. А также ведется добро- 


вол ы-і а я госуда рствен н а я да кти - 
лоскопическая регистрация. Об- 
ращаться в кабинет №110, левое 
крыло здания. 


| НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 

17 мая 2014 года в Рос- 
си и п рохо д ит н а ци он а л ьн а я 
акция «Всероссийский день по- 
садки леса». Как подчеркивают 
организаторы , Всероссийский 
день посадки леса - особенный 
праздник, которого пока нет на 
календарях. Однако каждый год 
в мае тысячи добровольцев вы- 
езжают сажать деревья туда, где 
еще недавно шумел густой лес, 
а сейчас остались только пни и 
развороченная почва, в том чис- 
ле после пожаров или незакон- 
ной порубки. 

Начал ьн и к Кст овскоге г арн и зо - 
на пожарной охраны Н.В. Клезач- 
кин приглашает поддержать эту 
традицию и выражает уверен- 
ность, что инициатива со време- 


нем станет настоящим праздни- 
ком для всех граждан нашей 
страны. 



полиция для 

ДЕТЕЙ 


В субботу, 1 7 мая , с 10.00 до 
16.00, в рамках акции «Полиция 
на страже детства», в отделе 
МВД России по Кстовскому рай- 
ону будет работать многоканаль- 
ный детский телефон доверия: 
8 (831) 268-57-11. 

Позвонив на детский телефон 
доверия, жители Кето вс ко го 
районам© гут п ол у ч ит ь ко н сул ьт а - 
ции по вопросам правового про- 
свещения. Звю нить могут только 
дети, их родители, опекуны, 
п ред ста вит ел и . Сот руд н и ки п ол и - 
ции готовы выслушать и прокон- 
сультировать каждого позвонив- 
шего, оказать помощь в преде- 
лах своей компетенции. 
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УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на стр. 9 


Г 9 еге ООО «Хайрн текнолоджиз» требуются 

♦ОПЕРАТОРЫ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ | 

з/п от 20000 руб. до 30000 руб, » 

♦МЕХАНИК ■ з/п от 20000 руб. до 30000 руб. 
♦УПАКОВЩИКИ - з/п от 10000 руб. до 20000 руб. 

♦ГРУЗЧИК 

♦ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ■ а/п и мои ?>! до зоооо р;«. 

график работы сменный 


тел. 


-46-45, 462-76-46, 8-902-301-16-26 

е-таіі: [іг@М-сотралу,ш 


♦ДИРІ 

АСФ 


-ІТ.^Т.ІГЙП 


♦ ДОРОЖНЫЙ 

(рпыгрт&т) 

♦ ДО РОЖН ЫЕРАБОЧ И Е 

♦ ДВОРНИКИ 

♦ ВОДИТЕЛ ЬНА МВ 

ф ВОДИТЕЛЬнамаз < щ _ 

ЭЙСКАВАТОР ПОГРУЗНИЦ ПОГРУЗЧИК 

♦ косильщик 

Возможно обманна на гроиаеодств* 
Иногородним предоставляем служебное жилье 


тел. 2-39-39. 8-902-686-68-1 5 


Р 


МЕНЕДЖЕР 


Я я/п: аживд 10000 руб. + К с пр 
2 ГСМ + анортзащн за а/м 


Компании «ГлазурьПром» требуются 

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

(знание английского языка (разговорный), з/п 30000 руб.) 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 

(обязателен опыт работы в продажах от 1 года) 

з/п от 25000 руб. до 60000 руб. (оклад 20000 руб. + бонус) 

БУХГАЛТЕР 

Рабата в офиса г. Кетоне, ул, Ступишинн, 
пн-пт, с В. 30 ДО 17.00 
оформление по ТК РФ 
Резюме направлять на ап . почту 


(опыт работы от года, 
знание 1С з/п 20000 руб.) 


тел. 9-08-10, 9-08-11 


і «ВЕКТОР ФИНАНС Сгоир» на постоянную работу требуются 


СОТРУДНИКИ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 


ния к кандидатам: 


■І НТ ІгМ' ГГ ГГ 


государственных программ 


I з/п от 27000 руб. 

а умение общаться с людьми н грамотная речь а график командировки 2 недели, 
г работы в переписи 2 недели ■ отдых 


^ • бесплатное обучение 

запись на собеседование по тел. * карьерный рост 

8 (831) 416-42-67, 8-903-044-00-17 е труѵміусіройспо по договору ПК 


-Инженер НТО - з/п от 40000 руб. Требуются 

требования: опыт работы, умение работать с проектной 
и исполнительной документацией 

-Инженер-сметчик - з/п от зэооо руб. 

требования: опыт работы в строительстве, знание гранд-смѳты, 
умение составлять сметы по чертежам 

-Менеджер по продажам - з/п Высокая 

требования: опыт продаж оборудования 

-Электрогазосварщик (аргон) - з/п от 40000 руб. 

требования: удостоверение обязательно, опыт работы от 2 лѳт! 
КОМАНДИРОВКИ 

-Монтажник - з/п ОШ 35000 руб. командировки 

условия: служебный транспорт по г. Кстово, полный соцпакет 


тел. 8-953-568-35-50, Екатерина Михайловна 


ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 


продажам 

з/п от 20000 руб. 

тел. 43-222 


ОАО «Керма» приглашает на работу 

■технолога - з/п гвооо руб. 

■ мастера контрольного - з/п 25000 руб. 
■специалиста по продажам п»мг 

з/п от 30000 руб. по результатам моеседопаюн 

■ оператора пульта управления 

на ціонзпцдпво (обучение) - з/п 17000 ру0.-28000 руб. 

■автоэлектрика - з/п 25000 руб. - гвооо руо. 

■ слесарей-ремонтников - з/п 25000 руо. - зоооо руо. 
■электрогазосварщиков - з/п 20000 руо. - 25000 руб. 

■ водителя погрузчика - з/п 20000 руо. - 25000 руо. 

■ монтажников - з/п 18000 руо. - 25000 руо. 

■ разнорабочих - з/п івооо руо. 

■уборщицу 

ГОМзивдімщіш помещений - і/и 15000 руб. 

выплата зарплаты регулярно, 2 раза в месяц 

полный соцпакет, ^обеспечение гяіецдцеждей, служебным транспортом 

тал. 8 (831) 200 13-74, 3-64-50, 8-910-139-15 34 клвжмйрті, зоо и 

е-пміі: кввшпоѵй.т&уамІѳх,іті южнее д, Афспно 


санаторию «Рассвет» 


* ГОРНИЧНАЯ 

* ОФИЦИАНТКА 

* КУЛЬТОРГ АНИЗАТОР 

* КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

* УБОРЩИЦА 


И служеб н ым ■ 
пил. 4-54-83. в (взі) 438-77-05 


^СРОЧНО 

ХЛй РЧ^І ЕВ л 



«СЕКРЕТАРЬ 

знание ПК, з/п 10000 руб. 

е-пші 4І6і2іЭв|ішІ!.оот 

ОХРАННИК 

на производственную базу 
(с. Новел икеѳво) 

тел. 8-929-040-00-08 


аптечная, 

сеть 


±> 


ВНИМАНИЕ! 

Г 


- Ночных дежурантов 
- Специалистов . 
с фармацевтическим 

газованием 

фармацевтической , 
і предприятия^ 


приглашаем на работу 
в аптеку « ваше Шр&Ш» 
ул. магистральная, д. 14 


ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

в федеральную финансовую компанию на должность: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

з/п 13 500 руб.+ премии 

бесплатное обучение 
удобный график работы 
стабильная заработная плата 
оформление в соответствии с 
ТК РФ, соц, пакет 
карьерный рост 



Г и медшщнскимобрг 

(с ёалшейшим обучением по фар 
■тщшлшттш. за счет пре* 


Мы предлагаема 

г і/ - оформление по ТК РФ 

^ - социальные гарантии 

- обученна ж повышена? шшфищнн 

- своевременную зарплату 

Резюме вдтфшшт* по адресу: 

^ а<1т.ѵііа@таі1.ги 

/| В телефон: ' 

■ 8(83145) 9-08-90 (с 9.00 до 17.00 с пн. по пт.) рЕКЛДМД 



(можно с мед. обрй-ювшшеа) 


тел. 8-92СИІ 





ДИРЕКТОР 

МАГАЗИНА 
КАССИР а 

(2 дня -работа, 2 дня -отдых) 

ПРОДАВЕЦ 

2 ^ н л о Резюме ттжшілять на 

-11-48 ІпВД^ІІІапІпп.ги 


Бесплатное питание < 
Современная техника < 
Отапливаемые помещения < 
Спец, одежда < 
Раздевалки < 
Душевые 1 


НА НОВЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС а 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА «А» | 

Требуются: р 

❖ СПЕЦИАЛИСТ по выкладке товара 
КОНСУЛЬТАНТ во продукции 

❖ ТРАКТОРИСТ 23000 руб. 

❖ ДВОРНИК юоооруб. 

❖ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 50000руб. 

❖ КАССИР 18000 руб. 

♦♦♦ УБОРЩИЦА складских помещений 

Звоните: 8 (831) 462-99-09, 8-960-169-26-65, 
8-960-169-26-71 РегзопаІ@аІігіі,ги 


реклама 


Требуется 



ТОУОТА 

требования: высшее образование, опыт работы от 2 лет, 
(щыт работы с базой 1 С 8,2 

рЬршШшмшщт Шшт і ивв 

обязанности: расчеты с подотчетными лицами, 
ащщвре отчеты, 1*§М рі, Учет 

и ШЕИ ШІІШШІІ 



Іп до 23000 руб. 

е-таіі: праіеіетігоѵафіоуоіапп.ш 

тел. 8 (831) 429-85-85, Ш)8. 2255. ІМІаемнрова Наталья 


В связи с расширением 
в стоіиатологъічесісую « 
юіиниісу 

- пер. Періосгроителей, 5 требуются 


ш 


«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
«АДМИНИСТРАТОР Ф ‘ ФКР “ І0 ™ 


по сменам 




* 8 - 951 - 903 - 90-54 

звонить в рабочие дни, с 9. 00 до 19.00 


ПОНЕДЕЛЬНИК 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

■ заказа репины на блкхмшшй нонеі 
пиния отдел газеты «Земляки 


240-01, 





инна 

НІР-ШЕІЧИК 

с опытом работы 
з/п от 25000 руб. 
работа в черте города 

тел. 

3-54-88 

3-54-04 
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№19 (925) 1 7 мая 2014 


УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на стр. 10 


$$ КОНСИ Б 


1 


В связи с расширением производства 
(промзона) срочно требуется 


СЛКАРП-СБОРШПКП 

ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТАМИ*™, ОБУЧЕНИЕ 

а/п от 15000 руб* до 45000 руб* 

ГРУЗЧИКИ 

з/п от 15000 руб* 


официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, обучение, 
возможность карьерного роста 
служебный трансторт нз г. Кстово 


тел. 9 - 42 - 05 , 5 - 930 - 717 - 64-88 

■НОТ, С ІЛ м 1Ш реглана 


Требуются на постоянную работу 

ПРОРАБ 

(технологические 

трубопроводы) 

НАЧАЛЬНИК 

ПРОИЗВОДСТВА 

МЕНЕДЖЕР 

по продаже 
оборудования 

в/о профильное, опыт работы от 1 года 
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
доставка служебным транспортом 

е-таіі: А.Сгіоогеѵа^аз-Ііітгц 


>Оператор ПК 
(знание 1С) 
> Кладовщик 
►Грузчик 
►Кассир 
►Продавцы 

2 - 44 - 64 , 2 - 44-72 
8 - 908 - 744 - 80-16 


ЗАО мЭпкаб» - Кабагыый завод 
(п, Ждановский) с связи 
с расширением производства 
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 


2 

Фшмшж 


з/ісдепшнШ 

графа: 12 часовые смены 

КЛАДОВЩИК 

ѴіШпі. 

график: пятидневный 

оформление по ТК РФ 


тел. 6-22-98, 6-22-99 
8 (831) 228-48-58 


ПОНЕДЕЛЬНИК 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 


Реклама 

2404)1, 


I отдел газеты «; 


ьіы 


ьіы 


, 240-М 


ООО «Синергия Маркет 
Нижний Новгород* 

| оператор ПК 

Ш а/п 20000 руб. 

^ НОЧНЫЕ СМЕНЫ 

|- СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ти. 5Э1-42, 1-915-945-46 00 


ООО «Такси Сатурн Кстово» 
требуется 

ОПЕРАТОР 

официальное трудоустройство 
полный соцпакет 

з/п от 15000 руб. тел. 2-08-31 


Организации требуются 

ученики 


Т Организация (промзона) Л 
примет на работу \ 


Строительной организации требуются 

! |і по а втотранспорту 


• инспектор ОК 
СМР 


• сторож-контр опер 

тол. 5-48-95 

е-таІІ: Ш8-пп.ІпГо@уапгіех.ги 


ТЙЮ МАГАЗИНОВ 

ПО всей росши 


требуются ѵ 

АВТОМОИЩИКИ 

График: два дня - работа, 
два дня - отдых _ 

э/п до 25000 руб. 

УБОРЩИЦА 

График: два дня - работа, 
два дня - отдых 

тел. 8-902-680-64-16 


Организации! требуется 





РЕКЛАМА 

ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС 
СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ!!! 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР- 

ГРУЗЧИК 

З/п от 1 б 000 руб. на руки 

Ответственный, исполнительный, 
нацеленный на карьерный рост. 
Можно без опыта работы! 
График работы 5/2. 


з/п от 10000 руб. 

уборщице 

работа "городе Кстово 
доставка служебным транспортом 

,іеі. 4-52-4% 8-920-ОТѴ55-88. 


/Трвбувиа ' 

ВОДИТЕЛЬ на Шелъ 

работа по Кстовскому р-ну 




ИІУПІІГЙІІУЧІ 

график; сутки-работа» трос-отдых 

з/п по результатам собеседования 
рабочий день с 7.30 до 16.30 
доставка служебным транспортом 

шал. 8 - 918 - 948 - 41-32 
. 8 - 918 - 984 - 08-71 } 

V 3 - 30-31 7 


кат. С, О 
опыт работы 

ш 7-02-02, 8-903-604-26-36 


РЕКЛАМА 


/й&ѲЙшФэ* Приглашаем на работу 

Я/Г7ѴЕ55 С Ш В 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 


>8мерик і тщт состоянии окпи иипир, 
тщтщшщ аипро пи і інм, водогодачн і щипцом 
і градом реиилн работ в мадам 
* шнт и абсяжніаие 

, . ігрМатіш плате 25 000 руб. 

Тешки служба 4 человека тел. а-юыш-им 



ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 


(920) 024-50-65 
8 (631) 261-95-56 
8 (800) 333-01-43 

е р е>1 еіаеѵа @Пх-рг1 се *г и 


Организация примет на работу 

главного іуігнлтврн 

(строительство) омргіога, экие 1С 0,2 

ш, 3-54-08. 3-54-04, М04ШІМ5 



, 

пребуЬшся 

ПРОДАВЕЦ 

і мамзин автомат 


дня - работа* 2 дмж - отдых 
П 12000 руб* {возможно Обучений) 

ІІІІМІІТМШ 

1 

шш 8-910-109-77-99 
8-950-622-99-7? 

ТРАКТОРИСТ 

г ' 

шш 4-47-57 

8-910-878-08-4? 


ША 



На бетонный завод 
«КНИЛЕ» 
требуются 

•АВТОСЛЕСАРЬ - з/п от 20000 руб. 
•ДВОРНИК -з/п 15000 руб. 
•ВОДИТЕЛЬ (кат. с, се) - з/п от 30000 руб. 
•СЕКРЕТАРЬ - з/п 20000 руб. 

оформление согласно ТК РФ, соцпакет, частичная оплата питания 


Организации «ДиноПлвст Рус» требуется 


сменный график работы; 

1 неделя с 6.00 до 14.00 

2 неделя с 14.00 до 22.00 

3 неделя с 22.00 до 06,00 

з/п от 15000 оуб. 
по 20000 ру5. 

йжшнш^шт премия, 
ночные н сверхурочные 
оплачиваются в двойном размере 
работа в ТЦ «Земляника» 


ТСЛ. 2-99-01» пн-гтт, сЭ.00др 12.00 


Организации ѵр^тш 
ш поешммвуш работу 


НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦАВТОТЕХНИКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

^КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАЗНОРАБОЧИЕ 

0 СЛЕСАРИ - СБОРЩИКИ 
СВАРЩИКИ 

1 Щ® *К2Ж‘ — ■ Шь Ш тщ 


лЩл® 1 


ІИ 



фгку «25 отряд ФПС по 

ВОДИТЕЛЕЙ пожарного автомобиля, работа в г. Кстово 
требования: возраст от 21 до 35 лет, непрерывный стаж 
работы в должности водителя грузового автомобиля 3 года 
график работы: сутки - дежурство, трое - отдых, а/п «гг 11000 руб. 

ПОЖАРНЫХ 

требования: возраст от 1 8 до 35 лет 
график работы: сутки - дежурство, трое - отдых 

э/п от ІОООО руб. 


Обращаться по адресу: ул. НйЖбШрОДОШ * Д.18Б (здание 
54 пожарной части), отдел кадров, Кйб. 31 Б, тел. 4-43-50 


тел. 9-41-17, 9-41-46 


ООО ПРЕДПРИЯТИЕ 

шш 


НА НОВЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА «А» 
Требуются: 



❖ КОМПЛЕКТОВЩИКИ 40000 руб. 

❖ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 25000 руб. 

❖ СПЕЦИАЛИСТ твиюитаки 25000рув 

❖ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ззоооруб 

О КОНТРОЛЕР по провщиш заказов 20000 руб 


Бесплатное питание • Г 
Современная техника 1 
Отапливаемые помещения 1 
Спец, одежда 1 
Раздевалки 1 
Душевые 1 


25000 руб. 


23000 руб. 


ОТ 

20000 руб. 


Звоните: 8 (831) 462-99-09, 8-960-169-26-65, 
8-960-169-26-71 Регаопаіваіісіі.ги 


В продуктовые магазины требуются 

* АДМИНИСТРАТОР НОЧЬ (2 ьл/р-н, 13) 

з/п от 19698 руб. до 24006 руб. 

9 АДМИНИСТРАТОР (к.п Зеленый Город, ТЦ «Земляника») 
график: 2 дня - работа, 2 дня - отдых 

Э/п 19500 руб. 

* СТАРШИЙ КАССИР (к.п. Зеленый Город, п. Заезда) 

э/п от 17300 руб. да 21200 руб. 

* КАССИР (ТЦ «Земляника», «ВЦСПС») 

э/п до 15000 руб. 

* ОПЕРАТОР ПК (ТРЦ «Восторг») 

э/п от 16000 руб. 

* МЕНЕДЖЕР СКЛАДА (к.п. Зеленый Город, «ВЦСПС») 

з/п 16700 руб. 

* ПРОДАВЕЦ Г АСТРОНОМА (к.п. Зеленый Город, п. Звезда) 

э/п ди 18000 руб. 

* ПРОДАВЕЦ (к.п. Зеленый Город, п. Звезда* ТРЦ «Восторг») 

з/п до 18000 руб, 

Ш КОНТРОЛЕР (2 м/р-н, 13, о. Звезда, ТРЦ «Восторг») 

э/п от 15600 руб. да 19300 руб. 
Ш ФАСОВЩИЦА (ТРЦ «Восторг») 

э/п да 1 1 0ОО руб. 

* УБОРЩИЦА (к.п. Зеленый Город, «ВЦСПС», б-р Мира, 25) 

э/п от 9500 руб. 


тал. 8-910-393-81-07 


9 ПЕКАРЬ ПИЦЦЫ 

(к.п. Зеленый Город, п. Звезда, ТРЦ «Восторг») 

э/п 19000 руб. 


тел. 8-950-355-52-1 4 Ѵ 9-950-355-52-92 
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 


Мы против хамов на дороге! 

стопхам 


обсуждаются 
нарушители правил 
дорожного движения. 

В группе социальной сети «В кон- 
такте с Кстово. ру» создан специаль- 
ный альбом под названием «Стопхам 
Кстово», в котором уже около 200 
фотографий. Проект реализован со- 
вместно с группой кв-Іоѵо-Тогит .ги. 

Наши читатели продолжают присы- 
лать фото нарушителей правил до- 
рожного движения и предлагать свои 
варианты решения проблем непра- 
вильной парковки. «Весной участи- 
лись случаи парковки на газонах у 
первого подъезда дома №11 по прос- 
пекту Победы г хотя, как видно по 
фото, ртом есть места для парков- 
ки, - пишет автор сегодняшнего фото 
Александра. - Может, для недогад- 
ливых водителей контролирующие 
службы организуют в таких проблем- 
ных местах установку табличек с при- 
мерным содержанием & Парковка на 
газонах запрещена»? Конечно, у каж- 
дого подъезда подобную табличку не 
установишь, но все же интересно 
было бы услышать реакцию контро- 
лирующих органов на это предложе- 
ние. 

А пока напомним, что делать, если 
вы сами столкнулись с проблемой 
парковки на газонах. Обращайтесь в 
административно-техническую инс- 
пекцию Кстовского района по теле- 
фонам: 4-19-30, 4-18-67. Именно 


Открытие Дома ветеранов 

27 мая 2014 года состоится открытие Дома ветеранов по 
адресу: г. Кстово, 2 микрорайон, дом 4, на котором будут 
присутствовать почетные гости: депутат Госдумы ФС РФ А.Б. Ва- 
силенко; депутат Госдумы, лидер «Российского Союза ветеранов 
Афганистана» Ф.А. Клинцевич; Герой Советского Союза Р.С. Аушев. 

Приглашаем всех желающих принять участие в торжественном 
открытии Дома ветеранов Кстовского района, приуроченного к 
69-годовщине Победы Советского народа в Великой Отечествен- 
ной войне и 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганис- 
тана. Начало мероприятия 27 мая 2014 года, в 10.00, по адресу: 
г. Кстово, площадь Мира. 

Программа мероприятия: 

10.00-10.30 - Т оржествен н ый м итин г ( п л оща д ь М ира } . 

10. 4 5- 11. 15 - Торжественное открытие Дома ветеранов. 

11. 4 5- 12. 30 - Концерт в ДК Нефтехимиков. 


В кето век ом интернет 
сообществе активно 



Так паркуются у дома №11 
по проспекту Победы . 

эта инстанция занимается админист- 
ративными правонарушениями. 

Если вы заметили явное наруше- 
ние правил дорожного движения, 
звоните в дежурную часть отдела 
МВД России по Кстовскому району 
по телефону 3-92-45. Пишите заяв- 
ление на сайт ГИБДД по адресу 
ППр://іѵшѵ.діЬгігі.ги/Іе'Пег, при- 
крепляйте к нему фото- и видеодо- 
казательства. Присылайте фото на 
почту к8Іоѵо-ги@таіІ.ги или выкла- 
дывайте в альбом нашей группы 
ВКонтакте. 

Виктория Куч и нова 

пя7р+яШрш. ги 


Андрей Захаров 
председатель президиума КРО ветеранов 
председатель правления КРО РСВА 



ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 

8-903-602-80-60 
>8-903-602-72-23 


прочные теплицы от 8999 руб. 


ПАРНИК В ПОДАРОК* 
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА* 


1 8-920-066-64-61 1 8-920-253-92-80 

| -с теплицей из 25x25 у/ѵѵѵ/-даѵргі*орІіс.гц 


СОТОВЫЙ 

поликарбонат 

ТЕПЛИЦЫ 

от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

бесплатная доставка 

Тел. 8-909-295-79-06 



КИРПИ 

БОЛЕЕ 500 ВкЩО 

ч 

ІВ , 

т 

де 

К 1 

Кстовский р-н, д. РжавпХ** 

іш 8-903-602-18-13, 8 (831) 4К 

1-9082 


<81 «мда"*- а 

БОРОТА 

штвЯЙрхл 


15 - 57 - 67 , 8 ( 905 ) 865 - 50-05 


ШЕНА И КАЧЕСТВО I 



і, 2Б, ім. 2-4Щ МЯ-НМШ 

ІЛІ Н,. 

ІОИ ти!^Ю1Ц4іГм%^4) 

МЫ РПИЧ : 

ІЪѵІГ I шшш I «декоративный 

♦ газоенпиошью блоки 

♦ еэцдвт-панмм 
■* арматура бззальтопластисоѳая 

♦ сети нпцдрчяя, рабнда 

♦ камень пр Д нскуоэтвамый 

♦ беооер, еруштиа, бордюр 

♦ ЖБН, цемент, бетон, рествор 

♦ 0ПГС * щебень, песок, чернозем 

♦ керамзит, утепляют 

♦ гапоогаргон, сухие смеси 

♦ кровельные моторный 

♦ сайдинг, профнаетил 

♦ пластиковые окна, двери 
крепок 


Выполним строительные работы 





ШШгШ 

• ЭКСКАВАТОР- 
ПОГРУЗЧИК .ІСВ 4СХ 

(гпдромолот, трашіейный ковш, отвал) 

• БУРЕНИЕ СВАЙ 

(диаметр 300 мм) 

БЕТОН. Доставка 
БЛОКИ ФБС ЖБИ 

тел. 8-920-253-06-74, 8(831) 413-06-74 I 
Наш сайт: ѵпйпу.4 130677. ш 1 



БАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
( ж и р ата автостанции) 


«КСТОВСКИИ ПРИВОЗ» 



ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

гкл, гвл 
Поликарбонат 
Теплоцы 
Профиіш 
ДВП, ДСП, ОСП, фанера 
Утеплители 

Роібацд, цемент, сухие снеси 
Рубероид, шифер, а/ц ПВХ 


РЕЖИМ РАБОТЫ: 


профкаетші, дип оцннноынный 
Пиломатериал, вагонка, 
столярные изделия 


9, 10, 11 мая 

с 8.00 да 16.00 
„„ м с 8.00 до 19.00 
Г с 8.00 до 1В.00 
■С С 8.00 ДО 16.00 


будні 
Сбе ! 


Панели ПВХ, МДФ, сайдинг „ - , . 

Гиптп— п. линолеум, іілігпія, двери г * 0 м/ р-н, I 

Лаконраска, хозтовары н многое другое Ж 2-38-78 


1 І 

N 

|І 



нужно РЙБОТЙ? 

более 400 вйкянсий 

кзіоѵо.ги г 9 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ' 


ЧЕТВЕРГ 22 МАЯ 


ПЕРВЫЙ КАНАД 

5.00, 9.00, 0.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро 9.15 Конт- 
рольная закупка 9.45 Жить здо- 
рово! 12+ 10.55 Модный приго- 
вор 12.00, 15.00, 18.00 Новос- 
ти (с субтитрами) 12.15 Бремя 
обедать! 12.55 Дело ваше... 16+ 

13.35 Истина где-то рядом 16+ 

14.00 Другие новости 14.25 По- 
нять. Простить 16+ 1 5.15 Б наше 
время 12+ 16.10 Они и мы 16+ 

17.00 Наедине со всеми 16+ 

18.45 Давай поженимся! 16+ 

19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 
Бремя 21 .30 С. «Балаболя 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 0.10 На 
ночь глядя 16+ 1.05 Х/ф «Меж- 
ду» 16+ 2.45, 3.05 Х/ф «Как 
Майк» 

СТО 

6.50 М/с «Приключения Буди и 
его друзей» 6+ 6.45 М/с «Пинг- 
виненок Пороро» 6+ 6.55 М/с 
«Смешарики» 0+ 7.00 М/с «Пак- 
ман в мире привидений» 6+ 7.30 
М/с «Миа и я» 6+ 8.00 Осторож- 
но: дети! 16+ 9.00, 13.30, 0.00 
6 кадров 16+ 9.30, 1 5.00 С. «Мо- 
лодежка» 16+ 11.30, 22.00 С. 
«Выжить после» 16+ 14.00, 

17.00 С. «Воронины» 16+ 19.00, 

21.00 С. «Кухня» 16+ 20.00 С. 
«Два отца и два сына» 16+ 0.30 
С. «Девушка- самурай» 16+ 1.30 
Х/ф «Большой взрыв» 18+ 3.25 
Х/ф «Тутси» 16+ 5.40 Музыка 
16+ 

РОССИЯ 24 

7.30 Россия-24 9.00, 13.00, 

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
18.20, 19.30, 21.30, 23.00 

Объективно 9.20, 1 6.05 Антош- 
кины истории 9.35, 1 3.05, 16.00 

Книга памяти 9.40 С. «Жемчужи- 
на Тихого океана 16+ 10.35, 
14.30, 23.25 Мастер путешест- 
вий 16+ 11.05, 15.05 Работать 
как звери 6+ 1 1 .30, 18.10, 

22.1 5 Герои Победы 12+ 11.40 
Контуры 1 2.00 Арзамас. Перевоз 

12.30 Земля и люди 13.10 С. 
«Семейный праздник» 16+ 14.05 
Индустриальные музеи мира 16+ 

15.50 Источник жизни 17.05 
«Чего хотят женщины» 16+ 1 8.00 
Слово правды 16+ 18.45 Хет- 
трик 1 9.50 Х/ф «Ложное искуше- 
ние» 16+ 21.00 Архитектурно- 
строительный университет 16+ 

21 .1 5 Отличный дом 16+ 21.55 
Образ жизни 16+ 22.30 Строй! 
12+ 23.05 Добр о пожаловаться 
16+ 23.55 Разрушители стерео- 
типов 16+ 0.20 Живой цвет 

ТНТ 

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+ 7.30 М/с «Бен 10» 12+ 7.55 
М/с «Кунг-фу Панда» 12+ 8.20, 

14.00 С. «Универ» 16+ 9.00, 

23.00 Дом-2 16+ 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+ 11.30 Х/ф 


«Чего хочет девушка» 12+13.30, 

20.30 В Москве всегда солнечно 
16+ 14.30 С. «Реальные пацаны» 
16+ 19.00 С. «Интерны» 16+ 

21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+ 0.30 Х/ф «В люб- 
ви и войне» 12+ 2.45 С. «Хор» 
16+ 3.35 С. «Тайные агенты» 16+ 

4.30 СуперИнтуиция 16+ 5.30 С. 
«Ѵ-виэитеры» 16+ 6.25 Саша + 
Маша 16+ 

ДОМАШНЕЙ 

6.30 Удачное утро 16+ 7.00, 

5.30 Жить вкусно 16+ 8.00 По- 
лезное утро 16+ 8.45 Личная 
жизнь вещей 16+ 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+ 11.55 
Дела семейные 16+ 12.55 С. 
«Террористка Иванова» 16+ 

17.00, 4.30 Гардероб навылет 
16+ 18.00, 23.00 Просто 12+ 

18.30 ВеІІіззіто 12+ 19.00 С. 
«Не родись красивой» 16+ 20.40 
С. «Доктор Хаус» 16+ 22.25 Звез- 
дные истории 16+ 23.30 Х/ф 
«Жестокий романс» 16+ 2.20 
Х/ф «Воспитание чувств» 16+ 

6.25 Музыка 16+ 

ВОЛГ А 

6.50, 8.00, 12.50, 17.50,21.10, 
0.00 Экипаж 16+ 6.20, 8.20, 

13.00, 18.00 Новости 16+ 6.30, 
8.30, 1 3.1 5, 1 7.45 Телевизион- 
ная Биржа Труда 16+ 6.35 Роко- 
вая любовь Б. Хмельницкого 16+ 

7.30 Валерий Шанцев: о главном 
16+ 8.35, 18.50 С. «Говорит по- 
лиция» 16+ 10.05 С. «На солнеч- 
ной стороне улицы» 16+ 11.00 
Истории спасения 16+ 11.30, 

14.55 Невероятная правда о 
звездах 16+ 12.30 Время зара- 
батывать 16+ 13.20, 0.50 Вы- 
жить в мегаполисе 16+ 14.05 
Моя правда 16+ 15.50, 1.30 С. 
«Чисто английские убийства» 16+ 

16.50 Неизвестная версия 16+ 

18.30 ПРО Нижний 16+ 19.40 
Анатомия предательства 16+ 

20.45 Телекабинет врача 16+ 

21 .30 Послесловие 22.00 Умный 
дом 16+ 22.15 Здоровье в Ниж- 
нем Новгороде 16+ 22.30 Иде- 
альное решение 16+ 22.45 Шко- 
ла карьериста 16+ 23.00 Авто- 
движение 16+ 23.30 Без галсту- 
ка 16+ 0.20 Комеди клаб Регион 
16+ 2.25 Ночной эфир 16+ 

НТВ 

6.50 Утро 8.35 Спасатели 16+ 
9.05 Медицинские тайны 16+ 
9.40, 10.20 С. «Возвращение 
Мухтара» 16+ 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

10.55 До суда 16+ 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+ 14.35 С. 
«Дело врачей» 16+ 15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие 

16.25 Прокурорская проверка 
16+ 17.40 Говорим и показыва- 
ем 16+ 19.30 С. «ППС-2» 16+ 

21.25 С. «Дознаватель» 16+ 


23.35 С. «ЧС - чрезвычайная си- 
туация» 16+ 1.30 Дачный ответ 
0+ 2.30 Дикий мир 0+ 3.05 С. 
«Топтуны» 16+ 5.00 С. «Москва. 
Три вокзала» 16+ 

РОССИЯ"! 

5.00 Утро 5.35, 6.35, 7.35, 8.30, 
1 1 .30, 1 4,30, 1 7.45, 19.35 Вес- 

ти-Приволжье 9.00 Красное и 
белое. Вся правда об интербри- 
гадах 12+ 9.55 О самом главном 

1 1 .00. 1 4.00. 1 7.00, 20.00 Вес- 
ти 11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть 12.00 С. «Тайны 
следствия» 12+ 13.00 Особый 
случай 12+ 15.00 С. «Джамайка» 
12+ 1 6.00 С. «Пока станица спит» 
12+ 18.15 Прямой эфир 12+ 

20.50 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 С. «Добр ое имя» 12+ 

23.50 Живой звук 1 .50 Х/ф «Ко- 
лье Шарлотты» 3.10 Честный де- 
тектив 16+ 3.40 С. «Закон и по- 
рядок» 16+ 4.35 Комната смеха 

СЕТИ НН 

5.00 С. «Чисто по жизни» 16+ 
6.50, 13.00 Званый ужин 16+ 

7.00, 12.00 Информационная 
программа 112 16+ 7.30, 20.00 
Свободное время 16+ 8.30, 

19.30, 23.00 Новости 24 16+ 

9.00 Территория заблуждений 
16+ 11.00 Смотреть всем! 16+ 

1 1 .30 , 21 .00 Реал ьн ая кухня 1 6+ 

12.30. 19.00 Новости 24. Кстати 
16+ 12.45 Область доверия 16+ 

14.00 Семейные драмы 16+ 

16.00 Не ври мне! 16+ 18.00 
Верное средство 16+ 22.00 Мои 
прекрасные... 16+ 23.30, 2.40 
Х/ф +Фред Клаус, брат Сайты» 
12+ 1.40 Ч истая работа 12+ 

Россия к 

6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 

19.00, 23.15 Новости культуры 

10.15, 0.10 Наблюдатель 11.15, 
1.55 С. «Перри Мэйсон» 12.10 
Остров Сен-Луи 12.30, 20.15 
Правила жизни 12.55 Вселенная 
твоего тела 13.50 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы» 15.10 
Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал 15.40 Альманах по ис- 
тории музыкальной культуры 
16.20 Больше, чем любовь 17.05 
Сочинения Бетховена 17.55 
Сплит. Город во дворце 18.10 
Асабетіа 19.15 Главная роль 

19.30 Черные дыры. Белые пят- 
на 20.40 Хр анители цифровой 
памяти 21 .35 Культурная револю- 
ция 22.25 Династия без грима 
23.35 РаЗновесие 1.05 Майкл 
Коллинз, ансамбль «1_опбоп ѴѴіпбз» 
и Российский национальный ор- 
кестр 2.50 Христиан Гюйгенс 

ПЯТЫЙ КАНАД 

6.50, 10.00 ? 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 6.10 Утро 
6+ 9.30 Место происшествия 

1 0.30. 12.30 С. «Секретный фар- 
ватер» 12+ 16.00 Открытая сту- 
дия 16.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+ 19.00 С. «Детек- 
тивы» 16+ 20.30, 22.25 С. 


«След» 16+ 0.00 Х/ф «Дамское 
танго» 12+ 1 .50 Х/ф «Бой после 
победы» 12+ 5.05 Атака века. 
Подвиг Маринеско 

ЯСТОЕТЕЕ5 

6.50, 5.30 Мультфильмы 0+ 

9.00 Далеко и еще дальше12+ 

10.00 Параллельный мир 12+ 

1 1 .30. 1 7.30 Психосоматика 16+ 

12.30 Китайский гороскоп 12+ 

13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии 
12+ 14.00 Охотники за привиде- 
ниями 16+ 15.00 Мистические 
истории 16+ 16.00 Гадалка 12+ 

18.30 С. «Пятая стража» 16+ 

19.30 С. «Б поле зрения» 16+ 

21.15 С. «Кости» 12+ 23.00 Х/ф 
«Последние часы земли» 16+ 
0.45 Большая Игра 18+ 2.15 
Х/ф «Шоссе смерти» 16+ 3.45 
Х/ф «Джейсон X» 16+ 

~ ГІЁРЁЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 8.00, 

1 1 .15 Анекдоты 16+ 8.30, 19.30 

Улетное видео 16+ 9.00 Вместе 
веселей 6+ 9.1 0 Принято считать 
12+ 9.30, 1.30 Х/ф «Катала» 16+ 

12.00, 22.00 С. «Солдаты» 16+ 

15.00 Розыгрыш 16+ 16.20, 

18.30, 20.30 Дорожные войны 
16+ 16.30 Вне закона 16+ 18.00 
На грани! 16+ 19.00 Просто 12+ 

21.00 Дорога 16+ 0.00 Короли 
нокаутов 16+ 0.30 С. «Дневники 
«Красной туфельки» 18+ 1.00 
Удачная ночь 16+ 

ТВЦ 

6.50 Настроение 8.25 Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров» 12+ 

9.50, 21.45 Петровка, 38 16+ 
10.10, 11.50 Х/ф «Бесценная 
любовь» 16+ 11.30, 14.30, 

17.30, 22.00, 0.00 События 

14.50, 19.30 Город новостей 

15.10 Наша Москва 12+ 15.30 
Х/ф «Конец операции «Резидент» 
12+ 16.55 Доктор И... 16+ 17.50 
Простые сложности 12+ 18.25 
Право голоса 16+ 19.45 С. 
«Счастливчик Пашка» 16+ 22.30 
Украина. Красная линия 16+ 
23.05 Криминальная Россия 16+ 
0.35 Х/ф «Побег» 12+ 2.30 С. 
«Исцеление любовью» 12+ 3.30 
Я и моя фобия 12+ 4.50 Осто- 
рожно, мошенники! 16+5.15 Кто 
боится... 12+ 

ЗВЕЗДА 

6.50 Комендант Прибалтики 12+ 

7.10 Х/ф «Меченый атом» 12+ 

9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но- 
вости дня 9.15 Нацреэерв ВДВ 
12+ 10.10 Х/ф «Черные береты» 
16+11.40 Х/ф «Выбор цели» 12+ 

1 4.50 С. «На углу, у Патриарших» 
16+1 8.30 Автомобили в погонах 
12+ 1 9.1 5 С. «Профессия следо- 
ватель» 16+ 21.30 Х/ф «Тихое 
следствие» 16+ 23.00 Легенды 
советского сыска 16+ 0.30 Х/ф 
«Исчезновение» 6+ 2.15 Х/ф 
«Альпийская баллада» 12+ 3.55 
Х/ф «Михайло Ломоносов» 5.35 
Москва фронту 12+ 
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ПЯТНИЦА 23 МАЯ 


ПЕРВЫЙ канал 

5.00, 9.00 Новости 5.05 Доброе 
утро 9.15, 5.05 Контрольная за- 
купка 9.45 Жить здорово! 12+ 

10.55 Модный приговор 12.00, 

15.00, 18.00 Н обости (с субтит- 
рами) 12.15 Бремя обедать! 

12.55 Дело ваше... 16+ 13.35 
Истина где-то рядом 16+ 14.00 
Другие новости 14.25 Понять. 
Простить 16+ 1 5.15, 4.10 В наше 
время 12+ 16.10 Они и мы 16+ 

17.00 Жди меня 18.45 Ч еловек 
и закон 16+ 19.50 Поле чудес 
16+ 21 .00 Бремя 21 .30 Достоя- 
ние РЕспублики 23.30 Вечерний 
Ургант 0.25 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+ 2.20 Х/ф «Муха» 16+ 
СТО 

6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+ 6.45 М/с «Пинг- 
виненок Пороро» 6+ 6.55 М/с 
«Смешарики» 0+ 7.00 М/с «Пак- 
ман в мире привидений» 6+ 7.30 
М/с «Миа и я» 6+ 8.00 Осторож- 
но: дети! 16+ 9.00, 1 3.30 6 кад- 
ров 16+ 9.30, 15.00 С. «Моло- 
дежка» 16+ 11.30 С. «Выжить 
после» 16+14.00, 17.00 С. «Бо- 
ронины» 16+ 19.00 С. «Два отца 
и два сына» 16+ 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 

23.00 Большой вопрос 16+ 

23.30 Ленинградский зіапб ир 
клуб 18+ 0.30 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+ 2.20 Х/ф «Авария» 16+ 

4.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 16+ 

_РОССЙЯ2 4 

7.30 Россия-24 9.00, 13.00, 

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21 .30 Объективно 9.20, 

16.05 Антошкины истории 9.35, 
13.05, 1 6.00 Книга памяти 9.40 
С. «Жемчужина Тихого океана» 
16+ 10.35, 15.05 Раб отать как 
звери 6+11 .00 Братья до крови 
16+11 .30 Хет-трик 12.1 5 Горо- 
дец 12.30 Образ жизни 16+ 

12.50 Качество проверено 16+ 

13.10 С. «Семейный праздник» 
16+ 14.05 Индустриальные му- 
зеи мира 16+ 14.30, 23.35 Ма- 
стер путешествий 16+ 14.55 Ди- 
кая природа: неповторимые мо- 
менты» 15.50 Источник жизни 

16.45 Почемучкины и Следопыт- 
кины 1 7.05 Энциклопедия здоро- 
вья 12+ 1 7.50 Б душе звенит гар- 
мошка... 1 8.20 Б интересах Ниж- 
него Новгорода 1 8.45 Агз І_опда! 
16+ 19.50 Х/ф «Ложное искуше- 
ние» 16+ 21 .00 Первый раз 16+ 

22.1 0 Почти серьезно 16+ 22.45 
Арсенал современного искусства 
16+ 23.00 Онлайнер 16+ 23.15 
Свидание в большом городе 16+ 
0.00 Разрушители стереотипов 
16+ 0.25 Живой цвет 

ТНТ 

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+ 7.30 М/с «Бен 10» 12+ 7.55 
М/с «Кунг-фу Панда» 12+ 8.20, 


14.00 С. «Универ» 16+ 9.00, 

23.00 Дом-2 16+ 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+ 11.30 Х/ф 
«Призраки бывших подружек» 
16+13.30 Б М оскве всегда сол- 
нечно 16+ 19.00 С. «Интерны» 
16+ 20.00 Сотебу ѴѴотап 16+ 

21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00 
Сотебу баггл 16+ 0.30 Не спать! 
18+ 1.30 Х/ф «ОтБяэные канику- 
лы» 18+ 3.20 С. «Хор» 16+ 4.15 
С. «Тайные агенты» 16+ 5.05 Су- 
перИнтуиция 16+ 6.05 С. «Ѵ-би- 
эитеры» 16+ 

ДОМАШНИЙ 

6.30 Удачное утро 16+ 7.00, 

6.50 Жить вкусно 16+ 8.00 По- 
лезное утро 16+ 8.40 Бьет - зна- 
чит любит 16+ 10.40, 4.55 Сек- 
рет ее молодости 16+ 11.40 С. 
«Когда ее совсем не ждешь...» 
16+ 18.00, 23.00 Просто 12+ 

19.00 С. «Седьмое небо» 16+ 
23.30 Х/ф «Мой принц» 16+ 1 .25 
Х/ф «Моя сестра стала невестой» 
16+ 4.10 Звездные истории 16+ 

ШГА 

6.50, 8.00, 1 2.50, 1 7.50, 21 1 О, 
0.00 Экипаж 16+ 6.20, 8.20, 

1 3.00. 1 8.00 Новости 16+ 6.30, 
8.30, 13.15, 1 7.45 Телевизион- 
ная Биржа Труда 16+ 6.35 Не- 
известная версия 16+ 7.30 ПРО 
Нижний 16+ 8.35 С.. «Говорит 
полиция» 16+ 9.20 Анатомия 
предательства 16+ 10.15 С. «На 
солнечной стороне улицы» 16+ 

11.10 Невероятная правда о 
звездах 16+ 11.55 Стряпуха 16+ 

12.10 Автодвижение 16+ 12.25 
Телекабинет врача 16+ 13.20 
Вектор перемен 16+ 13.30 Х/ф 
«Интердевочка» 16+ 1 6.1 0, 0.20 
Х/ф «Парниковый эффект» 16+ 

18.30 Горизонты Нижнего 16+ 
18.40 Сделано в СССР 16 + 

18.50 Без галстука 16+ 19.15 
Свадебные битвы 16+ 20.45 
Модный свет 16+ 21 .30 После- 
словие 22.00 Разумный выбор 
1 6+ 22.30 Для тех, чья душа не 
спит 1.50 Клиптоманьяки 16+ 

2.35 Н очной эфир 16+ 

НТВ 

6.50 Утро 8.40, 10.20 С. «Воз- 
вращение Мухтара» 16+ 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
1 0.55 До суда 16+ 1 1 .55, 1 3.25 

Суд присяжных 16+ 14.35 С. 
«Дело врачей» 16+15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие 

16.25 Прокурорская проверка 
16+ 17.40 Говорим и показыва- 
ем 16+ 19.30 С.. «ППС-2» 16+ 

22.25 Х/ф «Квартал» 16+ 0.15 
Х/ф «Ответь мне» 16+ 2.05 Спа- 
сатели 16+ 2.40 С. «Топтуны» 
1 6+ 4.35 С. «Москва. Три вокза- 
ла» 16+ 

РОССИЯ т 

5.00 Утро 5.35, 6.35, 7.35, 
8.30, 11.30, 14.30, 19.35 Вес- 


ти-Приволжье 8.55 Мусульмане 

9.1 0 Код Кирилла. Рождение ци- 
вилизации 10.05 О самом глав- 
ном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 1 1 .50, 1 4.50, 1 8.05 Вес- 
ти. Дежурная часть 1 2.00 С. «Тай- 
ны следствия» 12+ 13.00 Особый 
случай 12+ 15.00 С.. «Джамайка» 
12+ 1 6.00 С. «Пока станица спит» 
12+ 17.45 Вести-ПФО 18.15 
Прямой эфир 12+ 21 .00 Поеди- 
нок 12+ 22.45 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 12+ 0.40 Х/ф «Молчун» 
12+ 2.40 Горячая десятка 12+ 

3.45 Комната смеха 

СПИ НН 

5.00 С. «Чисто по жизни» 16+ 
6.50, 13.00 Званый ужин 16+ 

7.00, 12.00 Информационная 
программа 112 16+ 7.30 Свобод- 
ное время 16+ 8.30, 19.30 Но- 
вости 24 16+ 9.00 Великие тай- 
ны воды 16+ 10.00 Великие тай- 
ны 16+ 11.00, 2.20 Смотреть 
всем! 16+ 11.30, 21.00 Реаль- 
ная кухня 16+ 12.30, 19.00 Но- 
вости 24. Кстати 16+ 14.00 Се- 
мейные драмы 16+ 1 6.00 Не ври 
мне! 16+ 18.00 Верное средство 
16+ 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+ 22.00 Организация 
Определенных Наций 16+ 0.00 
Х/ф «Город грехов» 16+ 3.20 
Х/ф «Потустороннее» 16+ 

РОССИЯ к 

6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 

19.00, 23.15 Новости культуры 
1 0.20 Х/ф «Чувства» 12.00 Пись- 
ма из провинции 12.30 Правила 
жизни 12.55 Хранители цифровой 
памяти 13.50 Гилберт Кит Чес- 
тертон 13.55 Х/ф «Боксеры» 

15.10 Борис Пиотровский. Хра- 
нитель будущего 15.40 Черные 
дыры. Белые пятна 16.20 Игорь 
Сикорский. Чертежи судьбы 

17.00 Сочинения Бетховена 

1 7.45 Царская ложа 1 8.25 Хам- 
дамов на видео 19.15 Смехоно- 
стальгия 19.45 Х/ф «Император- 
ский вальс» 21.30 Линия жизни 
22.25 Династия без грима 23.35 
Ждем, надеемся, не верим... 0.35 
Статус Кбо 1.35 Мультфильм 
1 .55 Мемории Гоголя 2.40 Иезу- 
итские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архи- 
тектура 

ПЯТШТОДЛЛ 

6.50, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас 6.10 Момент ис- 
тины 16+ 7.00 Утро 6+ 9.35 
День ангела 0+ 10.30, 12.30, 
4.40 Х/ф «Апачи» 12+ 12.45 Х/ф 
«Ульэана. Судьба и надежда» 12+ 

1 4.25. 16.00 Х/ф «Братья по кро- 
ви» 12+ 16.30 Х/ф . «Вождь Бе- 
лое перо» 12+ 18.00 Место про- 
исшествия 19.00 Правда жизни 


16+19.35 а «След» 16+ 2.35 
С. «Детективы» 16+ 6.15 Х/ф «Те- 
кумэе» 12+ 

НИКА^ТВ^З 

6.50, 5.30 Мультфильмы 0+ 

9.00 Далеко и еще дальше12+ 

10.00 Параллельный мир 12+ 
11.30 Психосоматика 16+ 12.30 
Китайский гороскоп 12+ 13.30, 

1 8.00 Х-Версии 12+ 1 4.00 Охот- 
ники за привидениями 16+ 15.00 
Мистические истории 16+ 16.00 
Гадалка 12+ 19.00 Человек-не- 
видимка 12+ 20.00 Х/ф «Прика- 
зано уничтожить» 16+ 22.45 Х/ф 
«Опасные пассажиры поезда 123» 
16+ 0.45 Европейский покерный 
тур 18+ 1 .45 Х/ф «День Триффи- 
дов» 16+ 

~ ~ ~ ПЕРЕЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 8.00, 
11.30 Анекдоты 16+ 8.30, 19.30 

Улетное видео 16+ 9.00 Живой 
источник 12+ 9.30 Х/ф «Фарто- 
вый» 16+ 12.00, 20.00 С. «Сол- 
даты» 16+ 15.00 Розыгрыш 16+ 
16.20, 18.30 Дорожные войны 
16+ 16.30 Вне закона 1 6+ 18.00 
На грани! 16+ 19.00 Просто 12+ 
0.00 Короли нокаутов 16+ 0.30 
С. «Дневники «Красной туфельки» 
18+ 1 .00 Удачная ночь 16+ 1 .30 
Х/ф «Неудержимые» 16+ 

ТВЦ 

6.50 Настроение 8.25 Х/ф «Доч- 
ки-матери» 12+ 1 0.20 Елена Про- 
клова. Обмануть судьбу 12+ 
11.10, 21.45, 4.20 Петровка, 38 
16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События 1 1 .50 Х/ф «Черное пла- 
тье» 16+ 13.40 Удар властью 16+ 

14.50, 19.30 Город новостей 

15.10 Наша Москва 12+ 15.30 
Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 

17.00 Доктор И... 16+ 17.50 
Простые сложности 12+ 18.25 
Право голоса 16+ 1 9.45 Х/ф «Ку- 
рортный туман» 16+ 22.25 При- 
ют комедиантов 12+ 0.20 Х/ф 
«Гость» 12+ 1.55 Сі «Исцеление 
любовью» 12+ 3.00 Код жизни 
12+ 4.35 Тигры-людоеды с Су- 
матры 12+ 

ЗВЕ5Щ А 

6.50 Комендант П орт-Артура 1 2+ 

7.10 Х/ф «Отчий дом» 6+ 9.00, 
1 3.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
9.20 С. «Тайник у красных кам- 
ней» 12+ 15.00 Х/ф «Тихое след- 
ствие» 16+ 16.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардировщика» 
6+ 18.30 Владивосток. До вос- 
требования 12+ 19.15 Х/ф «Ук- 
рощение огня» 6+ 22.30 Х/ф «Из 
жизни начальника уголовного ро- 
зыска» 6+ 0.25 Нацреэерв ВДВ 
12+ 1.15 Х/ф «Шумный день» 

3.25 Х/ф «Встретимся в метро» 
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«ЗЕМЛЯКИ» 

ЩЩЩ І/мая 'Ш 


СУББОТА 24 МАЯ 


ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.50 Н овости 6.10 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 16+ 8.00 Играй, 
гармонь любимая! 8.45 М/с «Сме- 
шарики» 9.00 Умницы и умники 
12+ 9.45 Слово пастыря 10.00, 

12.00, 18.00 Н овости (с субтит- 
рами) 10.15 Смак 12+ 10.55 
Вячеслав Шалевич. Любовь немо- 
лодого человека 12+ 12.15 Иде- 
альный ремонт 1 3.10 Абракадаб- 
ра 16+ 15.15 Ералаш 15.45 Го- 
лос 18.15 Угадай мелодию 12+ 

18.55 Кто хочет стать миллионе- 
ром? 20.00 Чувство юмора 16+ 

21.00 Время 21.20 Сегодня ве- 
чером 16+ 23.00 Новенькие 18+ 

23.35 Что? Где? Когда? 0.45 «Ти- 
хий дом» на Каннском кинофес- 
тивале 16+ 1.15 Х/ф «Неотрази- 
мая Тамара» 16+ 3.20 Х/ф «В 
открытом море» 12+ 5.20 Конт- 
рольная закупка 

СТО 

6.50, 9.35, 19.30, 4.35 Мульт- 
фильмы 0+ 7.45 М/с «Пингвине- 
нок Пороро» 6+ 8.05 М/с «Куми- 
Куми» 6+ 8.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+ 9.00 М/с «Макс» 6+ 
11.10 Семья ЗВ 16+ 12.10, 

18.00 Шоу «Уральских пельме- 
ней» 16+ 15.00 Рецепт на мил- 
лион 16+ 16.00 С. «Два отца и 
два сына» 16+ 21 .15 Х/ф «Война 
миров 7» 16+ 23.20 С. «Агенты 
Щ.И.Т.» 16+ 1.05 Х/ф «Добро по- 
жаловать в Зомбилэнд!» 18+ 2.45 
Х/ф «Зомби по имени Шон» 16+ 

5.35 Музыка 16+ 

РОССИЯ 24 

9.00 Магия природы 16+ 9.30 
Строй! 12+ 1 0.00 Чего хотят жен- 
щины 16+ 10.30 Качество про- 
верено 16+ 10.40 Герои Победы 
12+ 10.50 Образ жизни 16+ 
11.10 Онлайнер 16+ 11.25 До- 
мой 16+ 11.55 Почемучкины и 
Спедопыткины 12.05 Мультфильм 

12.15 Архитектурно-строитель- 
ный университет 16+ 12.25 Сви- 
дание в большом городе 16+ 
12.45 В душе звенит гармошка... 

13.15 Земля и люди 13.45 Об- 
ретенная история 14.00, 16.00, 

20.00 Россия-24 15.00 День за 
днем 15.15 10 минут с Полите- 
хом 15.25 Вести ПФО 15.45 За- 
чет 19.00 Непридуманные исто- 
рии 19.20 Картинки с выставки 
19.30 Городские вести 19.40 
Зооярмарка 

тнт 

7.00, 12.00 Вот такое утро 16+ 
7.40 М/с «Слагтерра» 12+ 8.05 


М/с «Бен 10» 12+ 8.30 М/с 
«Скан-Ту-Гоу» 12+ 9.00, 23.00, 
3.55 Дом-2 16+ 1 0.00 Два с по- 
ловиной повара 12+ 10.30 Фэш- 
нтерапия 16+ 11.00 Школа ре- 
монта 12+ 12+ 12.30, 0.30 Та- 
кое Кино! 16+ 13.00 Холостяк 
16+ 15.00 Сотебу ѴѴотап 16+ 

16.00, 22.00 Комеди Клаб 16+ 

17.00 С. «Интерны» 16+ 20.00 
Х/ф «Возвращение героя» 16+ 

1.00 Х/ф «Секс в большом горо- 
де» 16+ 4.55 С. «Тайные агенты» 
16+ 6.50 М/с «Губка Боб Квад- 
ратные штаны» 12+ 

ДОМАШНИЙ 

6.30, 8.30 Мультфильмы 0+ 

7.00, 5.25 Жить вкусно 16+ 8.00 
Полезное утро 16+ 9.25 Х/ф 
«Родня» 16+ 11.20 Х/ф «По се- 
мейным обстоятельствам» 16+ 

14.00 С. «Седьмое небо» 16+ 

18.00 Один дома 0+ 18.30 
Жизнь в деталях 16+ 19.00 С. 
«Великолепный век» 16+ 22.50 
Одна за всех 16+ 23.30 Х/ф «Су- 
женый-ряженый» 16+ 1.25 Х/ф 
«Не надо бояться любить» 12+ 

4.25 Звездные истории 16+ 6.25 
Музыка 16+ 

ВОЛГА 

5.00 Звездная жизнь 16+ 6.05 
Х/ф ;«Интер дев очка» 16+ 8.35, 

19.05 С. «Группа «2еіа» 16+ 

12.00 Домой 16+ 12.30 Стряпу- 
ха 16+ 12.45 Нижегородский 
Национальный исследовательский 
Университет 16+ 13.00 Новости 

13.15 Автоклуб 16+ 1 3.45 
Авторский интерьер 16+ 14.00 
Здоровье в Нижнем Новгороде 
16+ 14.15 Городской маршрут 
16+ 14.45 Жизнь в деталях 16+ 

15.15 Саквояж 16+ 15.30 Авто- 
движение 16+ 15.45 Реальные 
новости 16+ 16.00 Модный свет 
16+ 16.35 Х/ф «Стежки -до рож- 
ки» 16+ 18.00 Послесловие 

22.25 Для тех, чья душа не спит 
23.00 Х/ф «Открытое пространст- 
во» 16+ 0.30 Х/ф «Моя главная 
роль в жизни» 16+ 2.00 Неверо- 
ятная правда о звездах 16+ 2.45 
Ночной эфир 16+ 

НТВ 

5.35 С. «Улицы разбитых фона- 
рей» 16+ 7.25 Смотр 0+ 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

8.15 Золотой ключ 0+ 8.45 Их 
нравы 0+ 9.25 Готовим с А. Зи- 
миным 0+ 1 0.20 Главная дорога 
16+ 10.55 Кулинарный поединок 
0+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.20 ?\ худею 16+ 14.25 Таин- 


ственная Россия 16+ 1 5.10 Своя 
игра 0+ 16.15 Следствие вели... 
16+ 17.15 Очная ставка 16+ 

18.20 Чрезвычайное происше- 
ствие 19.00 Центральное телеви- 
дение 20.05 Новые русские сен- 
сации 16+ 21 .1 0 Ты не поверишь! 
16+ 22.30 Футб ол. Лига чемпио- 
нов УЕФА 0.40 Х/ф «Человек ни- 
откуда» 16+ 2.40 Авиаторы 12+ 
3.15 С. «Топтуны» 16+ 5.10 С. 
«Москва. Три вокзала» 16+ 

ршсейжт 

4.40 Х/ф «Остановился поезд» 

6.35 Сельское утро 7.05 Диало- 
ги о животных 8 . 00 , 11 . 00 , 

14.00,20.00 Вести 8. 10, 11.10, 

14.20 Бести-Приволжье 8.20 
Военная программа 8.50 Плане- 
та собак 9.25 Субботник 10.05 
БеІІіззіто 10.15, 10.45 Радости 
материнства 1 0.20 Вести. Интер- 
вью 10.30 Азбука ЖКХ 10.55 
Деликатный вопрос 1 1 .20 Вести. 
Дежурная часть 1 2.00 День сла- 
вянской письменности и культуры 

14.30 Десять миллионов 15.35 
Субботний вечер 17.55 Юрмала 
12+ 20.45 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+ 0.30 Х/ф «Эта жен- 
щина ко мне» 12+ 2.45 Х/ф «Кто 
поедет в Трускавец» 4.1 0 Комна- 
та смеха 

«ТЙ щ 

5.00 Х/ф '«Потустороннее» 16+ 
5.45 С. «Пассажир без багажа» 
16+ 9.40 Ч истая работа 12+ 

10.30 На 10 лет моложе 16+ 

11.00 Представьте себе 16+ 
1 1 .30, 4.1 0 Смотреть всем! 16+ 

12.30 Новости 24 16+ 13.00 
Военная тайна 16+ 17.00 Терри- 
тория заблуждений 16+ 19.00 
Неделя 16+ 20.15 Мультфильмы 
0+ 0.50 Х/ф «Скуби-Ду» 12+ 

2.30 Х/ф «Скуби-Ду- 2» 12+ 

росшие 

6.30 Евроньюс 10.00 Библейский 
сюжет 10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены» 12.00 Василий Василье- 
вич Меркурьев 12.40 Большая 
семья 13.35 Пряничный домик 

14.05 Кл имат. Последний прогноз 
14.35, 1.55 Севастопольские 
рассказы 15.20 Красуйся, град 
Петров! 15.45 Пальме 18.10 
Х/ф «Мистер Икс» 19.45 День 
славянской письменности и куль- 
туры 21.45 Белая студия 22.25 
Династия без грима 23.10 Х/ф 
«Птица» 2.40 Мультфильм 

ПЯТЫЙ КАНАД 

8.05 Мультфильм 0+ 9.35 День 
ангела 0+ 10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 С. «След» 16+ 19.00 С. 
«Слепой» 16+ 1.35 Х/ф «Текум- 


эе» 12+ 3.25 Х/ф «Ульэана. Судь- 
ба и надежда» 12+ 5.05 Х/ф 
«Братья по крови» 12+ 6.30 Х/ф 
«Вождь Белое перо» 12+ 

НИКАТВ^З 
6.50 Мультфильмы 0+ 9.1 5 Х/ф 
«Розыгрыш» 12+11 .15 Х/ф «Кле- 
вый парень» 12+ 13.15 Х/ф 
«Миллионер поневоле» 12+ 

1 5.00 Х/ф «Замерзшая из Майа- 
ми» 16+ 17.00 Х/ф «Сотовый» 
16+ 19.00 Х/ф «Рэд» 12+ 21.15 
Х/ф «Двойной копец» 16+ 23.30 
Х/ф ;«Отсчет убийств» 16+ 2.00 
Х/ф «Инкассатор» 16+ 3.45 Х/ф 
«Б погоне за счастьем» 12+ 

ГШРЩ 

6.50 Мультфильмы 0+ 6.45 Х/ф 
«Раздолбай» 16+ 8.30 С. «Иван 
Подушкин. Джентльмен сыска» 
16+ 13.00, 22.30 Г отовит Г отов- 
цев 16+ 1 3.30 Лица времени 12+ 

1 3.40 Мастерская добрых дел 6+ 

13.50 Дело всей жизни 12 + 

14.00 Лицом к лицу 12+ 14.30 
Будущее. Черная бездна 16+ 
15.30, 21.50 Анекдоты 16+ 

1 5.50 Х/ф «Караван смерти» 16+ 

17.30 Х/ф «Антикиллер-2» 16+ 

23.00 +100500 18+23.30 Очень 
страшная правда 18+ 0.00 Коро- 
ли экстрима. Дай дорогу! 16+ 
0.40 Кибердевочки 18+ 1.00 С. 
«Наслаждение» 18+ 

ТВЦ 

5.25 Марш-бросок 12+ 5.50 АБ- 
ВГДейка 6.20 Х/ф «Дамы пригла- 
шают кавалеров» 12+ 7.55 Пра- 
вославная энциклопедия 8.25 
Х/ф «31 июня» 6+ 10.40 Простые 
сложности 12+ 11.20 Петровка, 
38 16+ 11.30, 14.30, 23.00 Со- 
бытия 11.45 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека 12+ 

12.40 Х/ф «Ночное происше- 
ствие» 12+ 14.45 Тайны нашего 
кино 12+ 15.15 Х/ф «Капитан» 
12+ 17.10 Х/ф «Мой» 12+ 21.00 
Постскриптум 22.00 Право знать! 
16+ 23.10 Право голоса 16+ 
0.1 5 Украина. Красная линия 16+ 
0.50 Х/ф «Загнанный» 16+ 2.35 
Х/ф «Дочки-матери» 12+ 4.20 
Советские мафии 16+ 5.05 Ли- 
ния защиты 16+ 

ЗВЕЗДА 

6.50 Х/ф «Семь часов до гибели» 
6+ 7.30 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах» 6+ 9.00 Португа- 
лия 6+ 10.10 С. «На углу, у Пат- 
риарших» 16+ 13.00, 18.00 Но- 
вости дня 16.30 Х/ф «п о данным 
уголовного розыска...» 6+ 18.10 
С. «Рожденная революцией» 6+ 

2.55 Х/ф «Под маской Беркута» 
16+ 4.20 Х/ф «Иванов катер» 6+ 


ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ' 


«ЗЕМЛЯКИ» 


СРЕДА 21 МАЯ 


ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 0.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро 9.15, 4.10 Кон- 
трольная закупка 9.45 Жить здо- 
рово! 12+ 10.55 Модный приго- 
вор 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами) 1 2.1 5 Бремя обе- 
дать! 12.55 Дело ваше... 16+ 

13.35 Истина где-то рядом 16+ 

14.00 Другие новости 1 4.25 По- 
нять. Простить 16+ 15.15, 3.15 
Б наше время 12+ 16.10 Они и 
мы 16+ 17.00 Наедине со всеми 
16+ 18.45 Давай поженимся! 16+ 

19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 
Бремя 21 .30 С. «Балабол» 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 0.10 Поли- 
тика 16+ 1 .10, 3.05 Х/ф «Тринад- 
цатый воин» 16+ 

СТО 

6.50 М/с «Приключения Буди и 
его друзей» 6+ 6.45 М/с «Пинг- 
виненок Пороро» 6+ 6.55 М/с 
«Смешарики» 0+ 7.00 М/с «Пак- 
ман в мире привидений» 6+ 7.30 
М/с «Миа и я» 6+ 8.00 Осторож- 
но: дети! 16+ 9.00, 13.30, 0.00 
6 кадров 16+ 9.30, 1 5.00 С. «Мо- 
л одежка» 16+ 11.30 С. «Темный 
мир» 16+ 14.00, 17.00 С. «Бо- 
ронины» 16+ 19.00, 21.00 С. 
«Кухня» 16+ 20.00 С. «Два отца и 
два сына» 22.00 С. «Выжить пос- 
ле» 16+ 0.30 С. «Девушка- саму- 
рай» 16+ 1.30 Х/ф «Человек, ко- 
торый изменил все» 16+ 4.00 
Х/ф «Мальчики-налетчики» 16+ 

шеттм 

7.30, 21.30 Россия-24 9.00, 

13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 Объективно 9.20, 16.05 

Антошкины истории 9.35, 13.05, 

16.00 Книга памяти 9.40 С. 
«ЖЕМЧУЖИНА Тихого океана» 16+ 
10.35, 14.25 Мастер путешест- 
вий 16+11 .05 Огород без хло- 
пот 12+11 .35 Энциклопедия здо- 
ровья 12+ 12.00 Павлово. Сер- 
гач 12.30 Почти серьезно 16+ 

13.10 С. «Семейный праздник» 
16+ 14.00 Индустриальные музеи 
мира 16+ 14.50, 17.05 Герои 
Победы 12+ 15.05 Работать как 
звери 6+ 15.50 Источник жизни 
17.15 Качество проверено 16+ 

18.00 Вести. Промышленность 

18.10 Вести. Пресса 1 8.15 Шко- 
ла безопасности 1 8,25 Законный 
вопрос 18.35 Картинки с выстав- 
ки 18.40 Вести Спорт 18.45 Го- 
родские вести 19.00 Вести. Сей- 
час 19.15 Вести Канавинского 
района 19.30 Баскетбол. ВТБ 

ТНТ 

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+ 7.30 М/с «Бен 10» 12+ 7.55 
М/с «Кунг-фу Панда» 12+ 8.20, 

14.00 С.. «Универ» 16+ 9.00, 

23.00 Дом-2 16+ 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+ 11.30 Х/ф «Она 
- мужчина» 12+ 13.30, 20.30 Б 


Москве всегда солнечно 16+ 

14.30 С. «Интерны» 16+ 21.00 
Х/ф. «Чего хочет девушка» 12+ 
0.30 Х/ф «Сплошные неприятно- 
сти» 16+ 2.20 С. «Хор» 16+3.15 
С. «Тайные агенты» 16+ 4.05 Су- 
перИнтуиция 16+ 5.55 С. «Ѵ-ви- 
эитеры» 16+ 

ДОМАШНИЙ 

6.30 Удачное утро 16+ 7.00, 

6.50 Жить вкусно 16+ 8.00 По- 
лезное утро 16+ 8.45 Личная 
жизнь вещей 16+ 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+ 11.55 
Дела семейные 16+ 12.55 С. 
«Террористка Иванова» 16+ 

17.00, 4.40 Гардероб навылет 
16+ 18.00, 23.00 Просто 12+ 

19.00 С. «Не родись красивой» 
16+ 20.40 С. «Доктор Хаус» 16+ 

22.25 Звездные истории 16+ 

23.30 Х/ф «За витриной универ- 
мага» 16+ 1 .20 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+ 5.40 Тайны еды 16+ 

6.25 Музыка 16+ 

; ^^вол га 

6.50, 8 00, 12.50, 17.50,21.10, 
0.00 Экипаж 16+ 6.20, 8.20, 

13.00, 18.00 Новости 16+ 6.30, 
8.30, 1 3.1 5, 17.45 Телевизион- 
ная Биржа Труда 16+ 6.35 Звезд- 
ная жизнь 16+ 7.25 Это наш го- 
род 16+ 7.35 Жилищная кампа- 
ния 16+ 7.45 Нижегородский 
Национальный исследовательский 
Университет 16+ 8.35, 18.50 С. 
«Говорит полиция» 16+ 10.05 С. 
«На солнечной стороне улицы» 
16+ 11.00, 23.30 Истории спа- 
сения 16+ 11.30, 14.55, 20.30 
Невероятная правда о звездах 
16+ 12.15 Жизнь в деталях 16+ 
13.20, 0.20 Выжить в мегаполи- 
се 16+ 1 4.05, 1 .55 Неизвестная 
версия 16+ 15.50, 1.00 С. «Чис- 
то английские убийства 16 + 

16.50 Роковая любовь Б. Хмель- 
ницкого 16+ 1 8.30 Валерий Шан- 
цев: о главном 16+ 20.50 Бремя 
зарабатывать 16+ 21.30 После- 
словие 22.00 Автоклуб 16 + 

22.30 Отличный дом 16+ 23.00 
Домой! 16+ 2.35 Ночной эфир 
16 + 

НТВ 

6.50 Утро 8.40 10.20 С. «Воз- 
вращение Мухтара» 16+ 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 
годня 10.55 До суда 16+ 11.55, 

13.25 Суд присяжных 16+ 1 4.35 
С. «Дело врачей» 16+ 15.35, 

18.35 Чрезвычайное происше- 
ствие 16.25 Прокурорская про- 
верка 16+ 17.40 Говорим и по- 
казываем 16+ 19.30 С. «ППС-2» 
16+ 21.25 С. «Дознаватель» 16+ 

23.35 С. «ЧС - чрезвычайная си- 
туация» 16+ 1.35 Еще раз про 
любовь... 0+ 2.25 Дикий мир 0+ 
3.05 С* «Топтуны» 16+ 5.00 С. 
«Москва. Три вокзала» 16+ 


РОССИЯ 1 

5.00 Утро 5.35, 6.35, 7.35, 8.30, 

1 1 .30, 1 4.30, 1 7.45, 19.35 Бес- 
ти-Приволжье 9.00 Смертельный 
друг Р. 12+ 9.55 О самом глав- 
ном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 1 1 .50, 1 4.50, 1 8.05 Вес- 
ти. Дежурная часть 1 2.00 С. «Тай- 
ны следствия» 12+ 13.00 Особый 
случай 12+ 15.00 С. «Джамайка» 
12+ 1 6.00 С. «Пока станица спит» 
12+ 18.15 Прямой эфир 12+ 

20.50 Спокойной ночи, малыши! 

21 .00 С. «Добр ое имя» 12+ 

23.50 Бандеровцы. Палачи не бы- 
вают героями 16+ 0.40 Иван Чер- 
няховский. Загадса полководца 
12+ 1 .45 Х/ф «Колье Шарлотты» 

3.05 С. «Закон и порядок» 16+ 

4.00 Комната смеха 

СЕТИ НН 

5.00 С. «У нас все дома» 16+ 

5.30 С. «Чисто по жизни» 16+ 
6.50, 13.00 Званый ужин 16+ 

7.00, 12.00 Информационная 
программа 112 16+ 7.30, 20.00 
Свободное время 16+ 8.30, 

19.30, 23.00 Новости 24 16+ 

9.00 Военная тайна 16+ 11.00 
Смотреть всем! 16+11 .30, 21 .00 
Реальная кухня 1 2.30, 19.00 Но- 
вости 24. Кстати 16+ 14.00 Се- 
мейные драмы 16+ 1 6.00 Не ври 
мне! 16+ 1 8.00 Верное средство 
16+ 19.15 Область доверия 16+ 

22.00 Мои прекрасные... 16+ 

23.30, 1.50 Х/ф «Кровью и по- 
том» 16+ 4.20 С. «Чисто по жиз- 
ни» 16+ 

РОССИЯ!? 

6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 

19.00, 23.15 Новости культуры 

1 0.15, 0.1 0 Наблюдатель 11.15, 

1.55 С.: «Перри Мэйсон» 12.10 
Эс-Сувейра. Где пески встречают- 
ся с морем 12.30, 20.15 Прави- 
ла жизни 12.55 Нанореволюция 
1 3.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы» 1 5.10 Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего 15.40 Власть 
факта 16.25 Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне 17.05 Сочинения 
Бетховена. Тройной концерт 

17.55 Квеб ек - французское сер- 
дце Северной Америки 18.10 
Асабетіа 19.15 Главная роль 

1 9.30 Б. Васильев. «Так, как ве- 
лела совесть...» 20.40 Вселенная 
твоего тела 21 .35 К юбилею Рус- 
тама Хамдамова 22.05 Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне 22.25 Династия без гри- 
ма 23.35 Великие реки Сибири 

1.05 Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари 2.50 Эдгар По 

пятШТюатал 

6.50, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 6.10 Утро 

6+ 9.30, 15. 00 Место 

происшествия 10.30 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 12+ 12.30 X/ 
ф «Золотая мина» 12+ 16.00 От- 
крытая студия 16.50 Х/ф «Дамс- 


кое танго» 12+ 19.00 С. «Детек- 
тивы» 16+ 20.30, 22.25 С. 

«След» 16+ 0.00 Х/ф «Где нахо- 
дится нофелет?» 12+ 1.35 Х/ф 
«Подвиг Одессы» 12+ 4.20 Х/ф 
«Тайная прогулка» 12+ 

НИКА-ТВ^З 

6.50, 5.45 Мультфильмы 0+ 

9.00 Далеко и еще дальше12+ 

10.00 Параллельный мир 12+ 

1 1 .30. 1 7.30 Психосоматика 16+ 

12.30 Китайский гороскоп 12+ 

13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии 
12+ 14.00 Охотники за привиде- 
ниями 16+ 15.00 Мистические 
истории 16+ 16.00 Гадалка 12+ 

18.30 С «П ятая стража» 16+ 

19.30 С. «Б поле зрения» 16+ 
21.15 С. «Кости» 12+ 23.00 Х/ф 
«1408» 16+ 1.30 Х/ф «30 дней 
ночи» 16+ 3.15 Х/ф «Джули и 
Джулия» 12+ 

ПЕРЕЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 8.00, 

11.30 Анекдоты 16+ 8.30, 19.30 

Улетное видео 16+ 9.00 Взаправ- 
ду 0+ 9.10 Сюрпризы сундука 0+ 

9.30, 1 .30 Х/ф «Стрелец непри- 
каянный» 16+ 12.00, 22.00 С. 
«Солдаты» 16+ 15.00 Розыгрыш 
16+ 1 6.15, 20.30 Дорожные вой- 
ны 16+ 16.30 Вне закона 16+ 

18.00 На грани! 16+ 18.30 
Жизнь в деталях 16+ 19.00 Про- 
сто 12+ 21.00 Дорога 16+ 0.00 
Короли нокаутов 16+ 0.30 С. 
«Дневники «Красной туфельки» 
18+ 1.00 Удачная ночь 16+ 

ТВ/,. 

6.50 Настроение 8.25 Бойна и 
мир Бориса Васильева 12+9.15, 

11.50 Х/ф «А зори здесь тихие» 
12+11 .30, 1 4.30, 1 7.30, 22.00, 
0.00 События 13.25, 21 .45 Пет- 
ровка, 38 16+ 13.40 Маршал 
Жуков. Первая победа 12+ 14.50, 

19.30 Город новостей 15.10 
Наша Москва 12+ 1 5.30 Х/ф «Ко- 
нец операции «Резидент» 12+ 
16.55 Доктор И... 16+ 17.50 
Простые сложности 12+ 18.25 
Право голоса 16+ 19.45 С. «Сча- 
стливчик Пашка» 16+ 22.30 Ли- 
ния защиты 16+ 23.05 Советс- 
кие мафии 16+ 0.25 Русский во 
прос 12+ 1.15 С, «Расследова- 
ния Мердока» 12+ 3.05 С. «Ис- 
целение любовью» 12+ 3.55 Не 
родись красивой 12+ 5.10 Кто 
боится... 12+ 

ЗВЕЗДА 

Профилактика 14.00 Под грифом 
«секретно» 12+ 1 4.50 С. «На углу, 
у Патриарших» 16+ 1 8.00, 22.40 
Новости дня 18.30 Автомобили в 
погонах 12+ 19.15 С. «Профес- 
сия следователь» 16+ 20.40 Х/ф 
«Отчий дом» 6+ 23.00 Легенды 
советского сыска 16+ 0.30 Фе- 
дотов. Дн ев ни к л етч и ка- испытате- 
ля 12+ 1.10 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета» 6+ 3.00 Х/ф «Выбор 
цели» 12+ 5.35 Москва фронту 
12 + 
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 


«Окна Компас дарит подарки» 


В рамках акции «Закажи окно 
- выиграй авто», проводимой 
компанией «Окна Компас», подве- 
дены промежуточные итоги, по- 
явились первые победители. Ру- 
ководитель отдала продаж Илья 
Алесандрович Зайцев лично 
приехал к счастливчикам поздра- 
вить и вручить подарки. И один 
из них - Юрий Михайлович Гу- 
банов из г. Выкса получил отлич- 
ный электрочайник. «Хочу побла- 
годарить компанию «Окна Ком- 
пас очень приятно , что компа- 
ния внимательно относится к сво- 
им клиентам. Я не только устано- 
вил отличные качественные окна от 
проверенного временем произво- 
дителя ; но и получил дополнитель- 
ную скидку. А когда получил при- 
ятный и полезный подарок ; то мо- 
ему восхищению воо бще не было 
предела - отметил победитель. 


1 


"ІОКНА ® 
^ КОМПАС 

Ориентир комфорта 
ѵтѵѵ. окп акот раз . ш 



Второй этап вручения подарков 
пройдет в начале лета. 

На заметку: Акция «Закажи 
окно - выиграй авто» действует до 
30 июня 2014 года. Компания «Окна 
Компас» чтит семейные ценности, 
поэтому вручение главного приза 
- нового автомобиля «Хендай Со- 
лярис» приурочено к дню Люб- 
ви, Семьи и Верности. Помимо 
главного супер-приза - нового ав- 
томобиля - будет подарено еще 
более 100 ценных призов: микро- 
волновки, мультиварки, термо- 
кружки, телевизоры и многое дру- 
гое. 

Спешите разместить заказ по 
зимним ценам весной - до сезон- 
ного подорожания, вы также по- 
лучите дополнительную скидку и 
станете претендентом на новый 
автомобиль. 

Ваши подарки 
ждут Вас! 
Подробная 
информация на 
ипАПАг.окнакомпас.рф 
Звоните: 

8(83145)7-28-22, 
8-920-007-52-08 
Приходите: г. Кстово, 
ул. 40 лет Октября, 1 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 



Захожу в аптеку и спраши- 
ваю: 

- Подскажите , что лучше для 
мужа , валидол или валерьян- 
ка? 

- А диагноз какой? 

Туфли за 30 тысяч.,. 


я 


іОККОЕ 

Современные кровли и фасады 


ГАРАНТИЯ*?/} 


ПРОФНАСТИЛ от 135 рублей за м ! 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 


ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 


ДЛИНА ПО РАЗМЕРУ ЗАКАЗЧИКА* ДОСТАВКА (831) 280-84-59 


под»#**** 

РАБИЦ 

ЁТ6Л1Ы • ШИТМГ 
В0РІТА • СЕКЦИИ 

РВШДМА 

ООО «Эл ком- НН» в |1^і)4бз^83^бв ДОС АВКА 



ОКНА ® 
КОМПАС 

Ориентир комфорта 


1 + 1=3 



Срок акции до 31 мая 2014 г.! 


АКЦИЯ: ТРЕТЬЕ ОКНО БЕСПЛАТНО! 


Приходите) г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 1 

Звоните! 8(83145) 7-28-22, 8-920-007-52-08 
тѵж.окнакѳмпас.рф 



18 % 


_ /О 

годовых* 


* 


V 



( йштМШнйНЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЕЛКА 

ГЛ» 4 САНТЕХНИКА 


4 ОТДЕЛКА 
4ПЛИТК 


ІІ^СЧАТКА, ДВЕРИ гййййі 
4 РЕМОНТ под ключ 

4 ЛЕСТНИЦЫ ™ «в 3 

д напила тел. 3-02-02 М 

4 КРОВЛЯ 8410-336-63-68 § 

8-902-686-36-70 І 




СУ-5 (напротив автостанции) 


ІГІДДЁИЛІШ1 

Продажа ттт 


3250 руб./куб.м 
• НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА 


• КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК 


ФУНДАМЕНТ 

Отдал гродаж тел 8-903-847-1 3-42 


• КИРШИ 


13000 руб. 1і 


;;;;;; г 

ул. Магистральная, 2Б 
м. кюі) 414-88-44 — .йпцыыип.п 




Кухни, шкафы-купе прихожие, детские итд. 


ьадішла сошаз ш с ю.о5 по 24.05 

[йекщекш 


Мебиь+, 2 этаж, тш. 8-910-889- 68 44 
1Р «ВМВНІИН», ТМ. 8-Ш-З 93-26-88 




іатно ' 


ТЕПЛИЦЫ 

ПОЛ И КА РБО НАТ 

II 5900 р 



ДВЕРИ 

■ ■ в наличии и под заказ 

• металлические Замкн 

Делліджс г. Йошкар-Ола я- 

***** МоНига ы 

• межкомнатные Виага,ап 

Рассрочка без банке 

2 микрорайон, 5, тел. 2-40-19, 8-910-1284)0-83 


Окна 

Века 


*Пеэдробноста 


+7-904-391-58-73 ^ 

ЗВОНИТЕ!!! РВДЩ» 


ЖЕЛЕЗНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

| и ТАМБУРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ | 

„ . 2-3 мм 

любой ^ложности т производителя 
СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ от 7Щ тМ-З** 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА от 10900 руб. 
ПЕРИЛА, СТАВНИ, ЗАБОРЫ 




'.1 


кредит «КЛАССИК» 


«8-924253-65-30, 8^20-25М14Ф 


СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 

*Дкш« Зааевдчкзм. Подробности па тал 


СПАНР ІІИЕ* 

Фирменный Офис Продаж Завода 

КРОВЛЯ 
САЙДИНГ 

водосток 

ОГРАЖДЕНИЯ 


г. Кстово, ул. Чванова, 20 
( 83145 ) 4 1 7 87 

жѵѵѵѵ.д гапсі I і пе. гаі 



100 000 рублей. +Ні 
-от I до 80 иослці {кряінр 1 месяцу). 


ІДОП - ЦВЛН. + Ви 

ш цша дащпѵ 1 0ОО ООорублаА * 


Срякр* 


Г|МР)ИІ 

Стил (Ч прыг 

СрСЕЦКЙШМИН 

Обете 

от 100000 р.— 
до 800 000 р^. 

т 

СгВдаЗвитѵі 

Брбав№І8Н8І!ЯЯ! 

іі% 

ГЪрпіпмш» фвичтип му 

от 300 001р.- 
да 800 000 р. 

ж 

Сг 8 до 88 маіи 

Поручшіьсш фвнеспге Ііу 

»% 

От 87 до Пикши 

іі% 

Огідоанюні 

ЬяИНЦіДСТЯ 

20% 

От 37 да «Пням 

атвООООІр.- 
до 1000 «Юр. 

11% 

Ст 8 да Зв янеіцрі 

Зиогищикт 

20% 

0т 870 10 дан* 


О § і/ятяШл ё&мщиш лщш шіюгаі лиц, рвбопн- 

прц с нні в одцй орщпаиріи); ящц кпх -В кржпе обжпеин» по кредиту а 

аііиг Бону ниуг бытъ інрцрны тршоюрпн Бродсти{шаіяо0ііш, отводы, нпгациспы 
и ідіснм), прнАдпыідіі л при «бешенная шяіджу , либо тротъаиу л ног. - Прн оцта 
Г*«ШІГММ0Г0 В «ЛОГ шущктн ІфННІНМГСЯ іинютшці пмффииинг, V 
по кнатрепио Бшч нѵрищуціла 

1 Стрпшиис Вктурш сірпаынн іілажнтга ТЕ га риску ОСАГО (в случи 

я ТС па с 


;ж 

сумму М НОНН ПОЛНОЙ стоннкш ТС Цм «ту страовшня) с учти юшімкпщдц, проесш- 
ірвяпщеі мирпу от ривдяирни, угони, ущерб* и патеюпо унячпдани ТС бее ршкрочм 
іытдпіріпйрѵтѵппі. -Бяне. Стрпаыя пріяш па дрганрінстрк- 
жщиканіСоыміііваі за счкт собсшиуж зрвдсп бва рямрмн 


НВОСНОВІННИІШ 


х і лобоге июни крадпов ипи.Ммиши ни суипчвеінч- 
рижруынуѵтного тегом. Чкпнмм досрочен погі- 
‘Мсллнве доючноі 



вдут (перед попшилп нѵ 


НіустеИі т іртЕргчміящі няавпцг 
доту и гвднпм 

025 % « наш А день просрочки 

(в оѵш чадкмяни мюп) 

Оініа спвпвой іуімнн, в снтягспин 
с іукфиіаі стрпаий кяяж 


ч г-гг— і п ідзвдплівлвіив ггручитяши, нв прадштішін ■ я 

транспорта й редетва (по фарна Бона), ооогавгеттио. 

Прнмейімс Би*. ю рвшмлю КК (МКК), астшпвг и совой право «внять условия крвдспв- 
лмм ірипоі фнінчюш лития кв потрійптпіі цвлн, в «внеіноопі от мнкрпных 
унпвімщит. 

* Дитя прашнти ошв успшюавпя ід» првдаопіпнні крвдп ні сумяу от 300 001 
р. до 1 0ОО 000 р. под «лаг со сраюі кріщкннш от 6 до 88 шк. 


БАНК 


Дополнительный офис «Кстовский» 
пл. Мира, 4, теп. 4-49-00, 4-22-42 




ншш бімі Рявм № 312 . Гол в 
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ПРОФЕССИЯ 


У вас есть среднее медицинское образование? 


Добро пожаловать 

О профессии и оптом етрист» 
мы поговорили с Софьей 
Александровной 
Зильбернаит, которая 
работает оптонетрнстон 
в « Оптике Нронос». 

- Софья Александровна, с чего 
всё началось ? Как Вы пришли 
работать в этот салон? 

- Я пришла в «Оптику Кронос» два 
года назад. На тот момент у меня 
было среднее медицинское 
образование. О профессии 
«оптометрист» я знаю давно и 
всегда интересовалась этим 
направлением офтальмологии. И 
вот мне посчастливилось - я 
успешно прошла собеседование и 
меня пригласили на работу в 
«Оптику Кронос». Мое 
переобучение полностью 
оплачивалось Компанией. В итоге, 
я получила сертификат 
государственного образца и 
смогла работать в желаемой 
отрасли. 

- Что дает вам компания? 

- Во-первых, здесь есть все 


в «Оптику Кронос»! 

условия, чтобы делать свою работу 
качественно. У нас лучшее 
оборудование, прекрасный 
коллектив - мы работаем как 
настоящая команда. 

Во-вторых, повышение квали- 
фикации. Я не могу стоять на 
одном уровне, я такой человек, 
что мне нужно постоянно расти и 
совершенствоваться, и «Оптика 
Кронос» помогает мне в этом. На 
ближайший месяц уже 
запланировано обучение по 
астигматике, я его очень жду. А вот 
буквально на днях была на 
тренинге в Москве по очень 
интересной теме - «Основы 
клинической рефракции», как раз 
то, что нужно мне было сейчас. 
Кроме того, есть и возможность 
съездить заграницу, посмотреть 
на опыт зару бежных коллег. 

Ну а если говорить о 
повседневности, то большой 
помощью от Компании я считаю 
добровольное медицинское 
страхование - возможность 
лечиться в лучших клиниках города. 
Приходить лечиться, когда тебя 


С Оптика 

ѴЗОЯ0Ы05 

ждут и лечение уже оплачено - это 
совсем другое дело. 

- А что скажете про зарплату? 

- Вы знаете, я довольна. Главный 
плюс в том, что оформление в 
«Оптике Кронос» полностью 
официальное, все социальные 
гарантии предоставляю тся, 
отпуска и больничные 
оплачиваются. Приятно работать в 
Компании, которая заботится о 
своих сотрудниках, чувствовать 

свою значимость. 

- Что бы Вы посоветовали 
своим коллегам-медикам, 
которые сейчас ищут работу? 

- Я желаю всем найти себя. Также, 
как когда-то и я, найти своё 
любимое дело и заниматься им, 
развиваться в этом направлении. 
Обязательно сходите на 
собеседование к нам, в «Оптику 
Кронос» - а вдруг, это ваш шанс? 



«Оптика Кронос» в г. Кстово 
приглашает на работу 

ОПТОМЕТРИСТОВ 


Наши требования: среднее медицинское/ 
фар маце вг ич е с кое образование . 

Переподготовка на профессию «оптометрист»» 
за счет Компании с получением диплома го- 
сударственного образца. 

Наши гарантии: 

• Трудоустройство согласно ТК РФ 

• Удобный график работы (2/2) 

• Полис ДМС (бесплатное обслуживание 
в ведущих клиниках города и области) 

• Постоянное профессиональное и личност- 



Подробная информация: 

Телефон: 8 (831) 421-92-23 е-таіі: регзопа1@сгопоз-орбка.т 
Официальный сайт: жѵпѵ.сгопоз-орііка.ш 


Собеседования проводятся по адресу: г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 2 


ное развитие 

• Персональные скидки на товары для со- 
трудников Компании 

• Корпоративные конкурсы с ценными при- 
зами 

• Профессиональные стажировки 





Благоустройство по плану 

Проблемы по благоустройству города и вывозу мусора всегда на виду 
у горожан и волнуют их в первую очередь. 


от первого лица 


На эту, всегда актуальную 
тему, наш разговор с Натальей 
Титовой - директором муници- 
пального бюджетного учреждения 
«У п р а вл е н и е благ оу от ро ист ва » , 

- Наталья Викторовна, чем 
занимается « Управление бла- 
гоустройства», что входит в 
его компетенцию ? 

- Основные виды деятельности 
для нас: управление, планирова- 
ние и контроль за выполнением 
работ по благоустройству города 
(содержание территорий ; дорог ; 
тротуаров). Муниципалитет дове- 
рил нам контролировать надлежа- 
щее выполнение частными фир- 
мами , выигравшими лоты , осу- 
ществление благоустройства от- 
дельных территорий. К отбору 
подрядчиков мы подошли очень 
ответственно: оценивали не толь- 
ко наличие базы , техники ; но и 
смотрели на ка чество их прошлой 
работы - много ли нареканий 
было со стороны жителей. 

Также МБУ « Управление благо- 
устройства » занимается уборкой 
территории , сбором и вывозом 
бытовых отходов. 

Организуем работы по поддер- 
жанию работоспособности 
городских сетей наружного осве- 
щения. Совсем недавно мы про- 
водили инвентаризацию сетей 
уличного освещения. Сейчас за- 
нимаемся вместе с администра- 
цией города инвентаризацией 
детских игровых площадок. Кое- 
где уже начали проводить ремон- 
тные работы - где-то нужно было 
покрасить , а где-то детали заме- 



управление 

благоустройся 

2 й Г * Истру ьі . 


Коллектив МБУ « Управление благоустройства» на страже 
чистоты и порядка в городе . 


нить. Так что, если есть какие-то 
пожелания по детским городкам, 
обращайтесь по телефону: 

2 - 58 - 14 . 

Также занимаемся спилом и 
крон про ван нем деревьев. Кроме 
того, «Управление благоустройст- 
ва » осуществляет полномочия 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, мы 
занимаемся захоронением людей 
без определенного места 
жительства, тех, у кого нет род- 
ственников. 

Содержание, текущий и капи- 
тальный ремонт установок 
доочистки питьевой воды - тоже 
входит в наши функции. Сейчас в 
городе 1 1 пунктов доочистки пи- 
тьевой воды. Мы следим за чис- 


тотой воды, заключаем договоры 
на проведение анализов. 

Как видите, список большой 
получился. 

- Насколько мне известно, 
изначально «Управление бла- 
гоустройства» не занималось 
вывозом мусора. 

- Верно. На занятие благоуст- 
ройством и, в частности, на вы- 
воз бытового и строительного му- 
сора нас подтолкнула неблагоп- 
риятная обстановка, сложившая- 
ся на улицах города несколько лет 
назад. На момент создания нашей 
организации в ее нынешнем виде 
в Котове аналогичной деятельно- 
стью занимались три компании. 
Три года назад город переживал 
«мусорный коллапс »: контейнер- 


ные площадки в городе напоми- 
нали филиалы городской свалки, 
было много несанкционированных 
свалок во дворах. Особенно за 
грязненным выглядел частный 
сектор: старая часть Кстова, Ви- 
шенки, Сосновка, - очисткой тер- 
риторий которого мы и занялись. 

Спустя всего год кропотливой 
работы, когда мусор забирался 
не только из контейнеров, но и 
вокруг них, а также в местах не- 
санкционированных свалок, об- 
служиваемый нами район замет- 
но преобразился. 

Мы стали получать благо- 
дарности от жителей, и нас ста- 
ли ставить в пример другим ком- 
паниям. 

Так, выведя качество благоус- 
тройства на новый уровень, мы 
вынудили конкурентов повышать 
уровень работы. Сегодня наша 
организация также осуществляет 
вывоз крупных строительных и 
промышленных отходов, предо- 
ставляет бункеры для складиро- 
вания отходов. 

С нами заключили договор две 
управляющие компании: «Гранд- 
НН» и «Строй комплект», а за пос- 
ледние полгода еще 25 ТСЖ и 
другие организации, включая 
строительные. Обращаются к нам 
и сельские администрации. 

- Материальной базы доста- 
точно для выполнения задач, 
которые стоят перед «Управ- 
лением благоустройства»? 

- Обладая всего двумя мусоро - 
возами, мы обслуживаем более 
50% дворов. Причем у нас есть 
резерв для увеличения произво- 
дительности. В среднем за рабо- 
чий день машины делают два рей- 
са, суммарно вывозя до 50 тонн 
мусора. Столь весомый показа- 
тель связан с тем, что помимо 
бытовых отходов, кстовчане не- 
сут на контейнерные площадки 
еще и строительный мусор. Хотя 
должны заключать договор на 
вывоз этого мусора отдельно. 


Кстати, мы вошли в областную 
программу по раздельному сбо- 
ру мусора. Сейчас этой пробле- 
ме уделяется большое внимание. 
Поставили контейнеры для раз- 
дельного сбора мусора в два ТСЖ: 
«Дизайн-1» и «Дизайн-2». Пора 
переходить на западный уровень 
вторичной переработки мусора. 

Сегодня современная мусоро - 
сборная машина «Скания» рабо- 
тает ежедневно. В одной работа - 
е т водитель Сергей Константи- 
нович Алёшкин, в другой - Ва- 
силий Александрович Лезин. 
Оба профессионалы в своем 
деле. Очень ответственные люди. 
С коллективом мне вообще повез- 
ло - все очень болеют за общее 
дело. 

- В городе действительно 
стало чище, но несанкциони- 
рованные свалки все равно 
возникают. 

- Да, мы наводим порядок, но 
кстовчане должны с уважением 
относиться к нашему труду и тоже 
соблюдать чистоту - не бросать 
бумажки мимо урн, уносить с со- 
бой мусор после пикников на при- 
роде. Отмечу, что каждый год му- 
ниципалитеты тратят бюджетные 
средства на уборку таких вот не- 
санкционированных свалок, а 
ведь часть из них можно напра- 
вить, в том числе на ремонт до- 
рог (по этой статье средств всег- 
да недостаточно). 

Уважаемые кстовчане ! Если вы 
любите свой город, уважаете лю- 
дей, которые рядом, не бросай- 
те, пожалуйста, мусор на улицы, 
делайте замечания нарушителям. 
Сохранение чистоты и создание 
уюта в нашем с вами родном го- 
роде - это наша общая задача. 
Начнем с малого - организуем 
субботник у своего дома и тогда, 
возможно, мы с вами изменим 
ситуацию. 

Беседовала Светлана Зайцева 
да2е1а@3ет.ги 
Фото Сергея Черняева 
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Улыбайтесь «качественно» Ребята и зверята 


ваша улыбка 


В последнее время мы мно- 
го писали о таком развиваю- 
щемся направлении в стомато- 
логии как имплантация. Выяс- 
нилось, что имплантаты не 
только помогают восстановить 
эстетику улыбки, но и благо- 
творно влияют на здоровье. Но 
необходимо помнить о том, что 
различия в качестве имплантов 
могут быть достаточно суще- 
ственными. 

Различные имплантаты, пред- 
ставленные в настоящий момент на 
стоматологическом рынке, могут 
быть и высокого, и низкого качест- 
ва. Имплантаты могут различаться 
между собой и по форме и по по- 
верхности. Поверхность импланта 
можно изменить для улучшения 
принципиальных качеств совмести- 
мости тканей с титаном, однако 
эти качества можно и ухудшить. 
Прежде всего, необходимо попро- 


сить Вашего стоматолога подроб- 
но рассказать о характеристиках 
иплангатов, которые он применя- 
ет в своей работе, расспросить о 
долгосрочных результатах этого 
применения. Также не помешает 
поинтересоваться наличием запас- 
ных частей на тот случай, если Ваш 
протез придется обновлять в бу- 
дущем . 

Вообще же при протезировании 
имплантами лучше всего доверять 
известным, хорошо зарекомендо- 
вавшим себя маркам, которые ха- 
рактеризуются произведением 
имплантатов на высокоточном обо- 
рудовании, с применением стро- 
гого контроля качества. Такие про- 
изводители обычно предлагают 
несколько систем имплантов раз- 
личной формы - таким образом 
стоматолог может подобрать имп- 
лант того типа, который подходит 
именно для Вашей ситуации. 

Красивых Вам улыбок! 

Алина Ветрова 

даге1а@3ет.гы 


ИТОГИ 


В этом номере мы подводим ито- 
ги первого этапа конкурса фотогра- 
фий маленьких кстовчан со свои- 
ми питомцами. Полину Пряхину, 
Колю Кулябина и Вику Пушка- 
рёву ждут 25 мая, в 13 часов, в 
интерьерной фотостудии МШо 
Зіисііо, ул. Полевая, 1, где им 
будет вручен подарочный сертифи- 
кат на фотосессию. 

Магазин детской одежды Кіѵі 
получает Амалия Хомутова. Приз 
можно забрать в магазине (пл. 
Мира, 7) в любой день, с 10.00 до 
18.00. 

А Максим Суханов вручит подар- 
ки всем участникам первого этапа 



І1АШІ 
ЙИЕЕЙ2 

♦ ОРТОПЕД 

♦ ТЕРАПЕВТ 

♦ ХИРУРГ 
пр. Победы. 14 
тел, 9-02-61, 8-920-258-ЗЭ-25 
6.00-20.00, сб 8.00-15.00 


Г СПОНСОР РУБРИКИ «ВАША УЛЫБКА» 

ом шп алогииемеаія клиника 

ПЕРЕДОВЫЕ 



пр. Райкова, д. 17 
тал. 2-І7-42 
ШЧН-ШШТШШ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
НОЛЫШёСИНА Е.С. - терапия 
ШЛЫШКИН А.О. - ортопедия 


СИСТЕМ сидит 


студентам. 


пн-пт 9.00-19.30 
сб 9.00-12.00, вс выходной - 

| Запись по телефонам 12 ! 

і ортопедия 8 - 830 - 303 - 41-63 ! 
§ щрапия 8 - 903 - 847 - 57-47 5 



шр&яыш тытшяк 

ДЛІ ПЕНСИОНЕРОВ 


ул. ТплмииЦб 

жмт,ъ№тмм 


Режим 

работы: 


он - от Ш-1І.00 

т ш.т-ыж 

Ж - ЙШШДМІ 


г. Кстово, 27 м» с 1Ш до НЛО | 
ДДЮТ, бульвар Мира, 9І 


Цифровые, заушные, карманные 

Производство Германии, Дбник от 3 5&0 до 15 000 руб. 

Батарейки, шнуры, вкладыши 

Тел. 8-912-875-86-51 

Принеси старый аппарат и получи 
скидку на новый от 500 до 2 000 руб! 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 10%. 

ИПЕфркв. СщшстЫ'О'йдаМЖ Товар юрпкііи-іііззвэі' 

ИМЭОТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦІАЛИСТА 




НИКА СПРИНГ 

аборотория 


Бережно 
и точно 


открылись 


ул.Лукврыінская,і 
тел. 3-54-74 

ізаТРЦвЛирамида»] 




Ч — 

- И взѵ^ 


"Подробности уточшттв по тал. Скидки не Срок проведения акции с 20.04.14 по 31 .06.14. 


конкурса. Так, Артема Якимова, 
Алину Кутукову, Полину Пряхи- 
ну, Катю Данилину, Алину Го- 
ринову, Кирилла Комракова, 
Ваню Пологова, Аню Соловье- 
ву, Лену Полякову, Вадима Яс- 
требова, Настю Борисову, Ка- 
тюшу Ситкову, Максима Афо- 
нина, Софию и Галину Кузне- 
цовых, Амалию Хомутову, Колю 
Кулябина и Вику Пушкарёву ждут в 
среду, 21 мая на бульваре Мира 
(у статуи оленя), в 18.00. 

Ирина Алексеева 
копкиг 8 - 2 ет@таМ.ги 


I СПОНСОРЫ КОНКУРСА 




Сухановск&й 

I х/шь ^ ^ 


\Лриходтпе в пврвуо в 
■ ; СДЖ0ЩО 

и, 

Ею 




ТІГ детские стрижки и прически 
ТАГ мужские и женские стрижки 

Ж ВЕЧЕРНИЕ ірнвски. в т,ч* свцде6ше 
Ж КХОПШТЕИе и фигурный выстриг 

^ экспресс-курсы по косопаеіедою 
★ мяівкюр, бАЕСК-тапу и аквагрим ѵЪСоѴП/гоСЬ&аг_Щз 

ТРИ 2 ЭШаДС, шел. 8-920 -Ш-33-27 


«АСТАРМЕДИКА» 


Нижегородский медицинский центр 
КАНДИДАТЫ МВД. НАУК ВРАЧИ ПЕРВОЙ - 
И ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ ^ 

+ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Кабинет УЗИ 30 и 40 

+ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОСМЕТОЛОГ 


Фи 


49 


.4? 


4 ТЕРАПЕВТ ВЫДАЧА БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 
4 НАРКОЛОГ (КРУГЛОСУТОЧНО) 

4 ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ 

4 УРОЛОГ 4 КАБИНЕТ ОЗОНОТЕРАПИИ 4 ФЛЕБОЛОГ 
4 КАБИНЕТ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 
4 КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 
4 НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ГАРАНТИРОВАНА 

+ ОФТАЛЬМОЛОГ + ЭНДОКРИНОЛОГ V 

ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ (ь и. в.) ■ѵ- [г - г— тг » - г 

♦ КАБИНЕТ ЭКГ, КАРДИОЛОГ по то*. 4-ЗЭИЗ, 

♦ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ♦ НЕВРОПАТОЛОГ 84ИНПЫМЗ 

♦ЛОР + КРИОЛОГ ни у онминікіратора 

4 РЕВМАТОЛОГ ІЮ опросу: уд. ■Ином, 14 


+ КАБИНЕТ ФГДС 



ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 


КАБИНЕТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ и т.д. 



г. Кстово 

тел. /факс 






ІОНУС 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 


СПРАВКИ 
8 БАССЕЙН 




ШШШіъ:-- 



Высококвалифицированные специалисты 
ультразвуковой диагностики из Нижнего Новгорода 


Гинеколог, аллерголог, ЛОР, хирург, 
терапевт, невролог, маммолог, кардиолог, онколог 


■ ьврамн нннадюпог Юшкова М.В. 

№шй Новгород 


3 
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ФИНАНСЫ И БИЗНЕС 



«ЦЕНТР 

ЗАЙМОВ» 


ДЕНЬГИ В ДОЛГ 


ТОЛЬКО ПАСПОРТ 
БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ 
СРОК от 5 дней до 24 недель от 0,5%* 
СУММА ЗАЙМА от 1000 до 25000 руб.* 
ВЫДАЧА за 15 минут 
ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 
ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЯХ 


•Подробности по телефону 


ул. Островского, д. 1, магазин Я 
«Дары природы», 2 этаж ? 

тм. 8-930-707-66-00 I 

« ' аа тні телефон единой! 

ОО ІІѴ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ® 


ТЦ «Европа», 1 этаж 

те.. 8-930-707-55-44 


. Режим работ: с 9.00 до 20.00 
без обеда и выходных 

тѵж.сепіг-гаітаѵ.ги 


>*/ ѴІѴА 

ДЕНЬГИ НА МЕСЯЦ 


А 


% 


АКЦИЯІ 

Ггольковма«4 





СКОЛЬКО ВЗЯЛ - СТОЛЬКО ОТДАЛ I 


ул.Театральная, д.8 8 (800) 550-77-66 

Звонок по России бесплатный ѵкпсіепдй лі 
000 еЦФПі. СРвд-к МФО №2110177000840 от 06Л2,Ю11гЭВЙндлі іри^нР^вашрастеІІ-ТОлет^срепстраѵий інмкгу 


эяикненіи договора страна пн), Сримаяйма 1ДПМ0(»Ору& ^отншоів- от ОД27Х дрВДбЭЯ в декъ і завнтвкт от сумш и 
срока иЛий) л срок 7-168 да. Вотум штамп трлжъ гиетмдадачукиамійй ■ графнйшіаім 




Сделай мечты реальностью 

Кредит 

до 1 00 000руб. 

за 3 990руб. в месяц 


Время -Л^ЯЫИ Г 


* Еже месячный платеж 3981,25 руб. по модификации «Семей ный кредит» 
тарифного плана «Выгодный», при сроке 34 мес., сумме 100 000 руб. и 
ставке 22% в год. Модификация «Семейный кредит» тарифного плана «Вы- 
годный»: срок 12-36 мес. при сумме до 100 000 р., 12-60 мес. при сумме 
100 001- 200 000 р., 36-60 мес. при сумме 200 001- 300 000 р., 42-60 мес. 
при сумме 300 001- 500 000 р.. Сумма: 25 т.р. - 500 т.р. Ставка 22% год. 
Возможно присоединение к Программе страхования. Безналичное перечис- 
ление со счета 4,9% мин. 250 руб. Мин. сумма частичного досрочного гаше- 
ния - 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 000 руб. Требование 
к заявителю: мин. возраст 21- 75 лет на момент окончания срока кредита, 
положительная кредитная история в ОАО КБ «Восточный», паспорт граж- 
данина РФ, для заемщиков до 26 лет + документ, подтверждающий заня- 
тость/доход. Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный». 
Условия действительны с 10.02.2014 


г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 2 

© 8 - 800 - 100 - 7-100 

Звонок бесплатный по всей России 


восточный 


Что такое МФЦ? 

Из 63 запланированных многофункциональных 
центров (МФЦ), в которых начнут работу 675 
окон, сейчас на территории области действуют 
29. 


Еще 34, согласно задаче, по- 
ставленной губернатором области 
Валерием Шанцевым, должны от- 
крыть двери до 1 октября 2014 
года. Их работа - это устранение 
беготни по кабинетам чиновников, 
экономия сил, нервов, устранение 
коррупционных схем, снижение 
количества отказов в получении той 
или иной услуги, будь то острые 
вопросы льгот по жилищно-комму- 
нальным услугам или получения 
субсидий и пособий для людей с 
ограниченными возможностями. 

«С МФЦ многое упрощается , 
становится быстрее - заявила 
заместитель председателя ком ите- 
та Законодательного собрания по 
социальным вопросам Ольга Ще- 
тинина. - Но и работы еще много. 


Один из ключевых моментов - со- 
здание системы информирования 
населения о возможностях МФЦ 
а по сути - перевод мышления лю- 
дей на новые рельсы в этом отно- 
шении. Центрам еще предстоит 
доказать свою бесспорную необ- 
ходимость для населения и без 
масштабной кампании здесь не 
обойтись. Повышению эффектив- 
ности МФЦ будет способствовать 
деятельность автоматизированной 
информационной системы , кото- 
рая охватит многофункциональные 
центры. Она включит в себя и со- 
здание унифицированных стандар- 
тов по предоставлению муници- 
пальных услуг, и ввод в систему 
информации о государственных и 
муниципальных услугах, разработ- 


ку унифицированных форм заявле- 
ний, расписок ; анкет, других не- 
обходимых документов для поме- 
щения их в АИО. Уверена, что эта 
работа позволит еще более при- 
близить работу МФЦ к нуждам 
людей, увеличить востребован- 
ность центров, и в итоге - повы- 
сить качество жизни нижегород- 
цев». 

Елена Горохова 
да2ога@Зет.г 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 

лучший день для заказа рекламы § 
на ближайший номер | 

Рекламный отдел газеты «Земляки» > 
240-01. 240-02. 240-03, 240-04 


Вниманию населения и других потребителей | 
тепловой энергии г. Кстово и Кстовского района 1 


График остановки цент- 
ральных тепловых пунктов 
(ЦТП), индивидуальных теп- 
ловых пунктов (ИТП) и ко- 
тельных г. Кстово и Кстовс- 
кого района для ремонта на 
2014 год с отключением го- 
рячего водоснабжения 


Наименование ЦТП 

Срок остановки 

ЦТП 2 (1 мЛюнЬ 3 

19.05Д4-01.06.14 

ЦТП 1, 5 (1, ІА м/р-он) 

02.06.14 - 15.06.14 

ИТП д/с 20, 25* школа №4 

15.05.14 - 28.05.14 

ЦТП 7, 3 (2 м/р-он), 14 (ул. Зеленая) 

30.06.14-13.07.14 

ЦТП 11, 26 (10 м/р-он, 1, жилая группа) 

14.07.14 - 27.07.14 

ЦТП 4> 12* 6 (м/іэ-оц, 2 , 3, 4* ул. Зеленая) 

28.07.14-10.08.14 

ЦТП 10 (Вм/р-он) 

ЦТП 13 [ул. Нижегородская) 

11.08.14 - 24.08.14 

д/с 3, 1В, д/с 24, ДДЮТ, ул. Зеленая, школа- 
интернат, академия САМБО, пер. 
Первостраителей 2, 3, 4, 5, 6, 7 

11.08.14 - 24.08.14 

Катальная п. Дружный 

19.05.14 - 02.06.14 

Кегельная санаторий Б. Ельня 

26-05-14-09.06.14 

Котельная п. Ждановский 

02.06.14-16.06.14 

Котельная я Чернышиха 

30.06.14- 14.07.14 

Катальная пер. Больничный ст. Кстово 

07.07.14 - 20.07.14 

Котельная с. Подлесово 

28.07.14-11.08.14 

Котельная Ш2 я Афонино 

04.08.14-18.08.14 

Катальная я Афонино ул. Магистральная 

16,06.14 - 29.06.14 


аа одну строку текста 


для фнімчс? 

«Жилье», «Авто», «Разное» 70 руб. 
«Услуги», і Роботе», «Сдою жилье» 140 руб. 
дня организаций и ИП: 

во всех разделах 140 руб. 
Телефон и адрес - отельная строка 


шмщш^жтм 

50 руб. за стро 


1 руб. за строку текста 
АВЛІНИЯ 5 

250 руб, за 1 см высоты рамки 


НО Кредитный осггр^битетіьос^й кооператив *КредтатЪ* 

ІА ДОСТУПНЫЕ З АЙМЫ» 

~ V ЗАЁМ «На улучшение 




жилищных условии» 

(сотаене ФЗ-25І от 2В. 12.2006г.) 


используете материнский капитал 


г. Кстово, 2-й мкр, д. 20; тел. (83145) 2-42-00 

Уапѵпд П РЩМГ—ГДЯІМ ПИ51Ш ЮМ ВЫ ИДНИТВ Я Мрн» 1 



міёіІ Ш 


ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ 0,7%* 

АьгоиінЫе условия дл9 пенсионеров 

г, Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 10А 

(отдельный вход* крыльца с прога шніоплажной стороны от подъезде: дома) 


•ііууру.Уу Ум | 


КАССА 

взоимот 


V . 


ВОПЛОТИТЕ СВОИ МЕЧТЫ! 


* 

ш 



ДОСТУПНЫЕ 

КРЕДИТЫ 

для населения 



Подробная информация по телефонам: 

7 - 00 - 07 , 2 - 65-91 


РААИ0ТЕХБАНК 


ул. 40 лет Октября, 2 

ѵѵѵѵѵѵ.ПЬапк.ги 

ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" ген. лицензия ЦБ РФ № 1166 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ 


ВТОРНИК 20 МАЯ 


ПЕРВЫЙ КАНАД 

5.00, 9.00, 0.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро 9.15, 4.15 

Контрольная закупка 9.45 Жить 
здорово! 12+ 10.55 Модный 
приговор 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (с субтитрами) 12.15 
Бремя обедать! 12.55 Дело 
ваше... 16+ 13.35 Истина где-то 
рядом 16+ 14.00 Другие ново- 
сти 14.25 П онять. Простить 16+ 
15.15, 3.20 Б наше время 12+ 

16.10 Они и мы 16+ 17.00 На- 
едине со всеми 16+ 18.45 Да- 
вай поженимся! 16+ 1 9.50 Пусть 
говорят 16+21 .00 Бремя 21 .30 
С. «Балабол» 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 0.10 Война в Корее 
12+ 1.15, 3.05 Х/ф «Сломанная 
стрела» 16+ 

СТО 

6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+ 6.45 М/с «Пинг- 
виненок Пороро» 6+ 6.55 М/с 
«Смешарики» 0+ 7.00 М/с «Макс 
Стил» 12+ 7.30 М/с «Миа и я» 
6+ 8.00 Осторожно: дети! 16+ 

9.00, 13.30, 0.00 6 кадров 16+ 

9.30. 15.00 С. «Мол одежка» 16+ 

11.30, 22.00 С. «Темный мир» 
16+ 14.00, 1 7.00 С. «Воронины» 
16+19.00, 21 .00 С. «Кухня» 16+ 

20.00 С. «Два отца и два сына» 
16+ 0.30 С. «Девушка-самурай» 
16+ 1.30 Х/ф «Война невест» 
16+ 3.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
16+ 5.45 Музыка 16+ 

россШГм 

7.30, 20.00 Россия-24 9.00, 

13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 

17.30 Объективно 9.20, 16.05 

Антошкины истории 9.35, 1 3.05, 

16.00 Книга памяти 9.40 Слово 
правды 16+ 9.50 Х/ф «Два сер- 
дца - одна корона» 16+11 .30 Чу- 
деса света. Под водой 11.35 
Дзержинск сегодня 1 2.00 Балах- 
на. Саров 12.30 Строй! 12+ 

13.10 С. «Семейный праздник» 
16+ 14.00 Индустриальные му- 
зеи мира 16+ 14.25 Мастер пу- 
тешествий 16+ 14.50 Герои По- 
беды 12+ 1 5.05 Огород без хло- 
пот 12+ 15.50 Источник жизни 

16.30 ТопСпорт в мире 17.05 
Всем миром против наркоагрес- 
сии 16+ 17.55 ПаЬоіа.ги 12+ 

18.00 Вести. Инвестиции 18.15 
407 на связи 18.25 Мобильный 
репортер 1 8.30 БеІІіззіто 1 8.50, 

19.50 Вести. Спорт 19.00 Вес- 
ти. Сейчас. Нижний Новгород 

19.15 10 минут с Политехом 

19.30 Вести. Интервью 

_ ~^гнт 

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+ 7.30 М/с «Бен 10» 12+ 7.55 
М/с «Кунг-фу Панда» 12+ 8.20, 

14.00 С. «Универ» 16+ 9.00, 

23.00 Дом-2 16+ 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+ 11.30 Х/ф 


«Чего хотят женщины» 12+ 1 9.00 
С. «Интерны» 16+ 20.30 Б Моск- 
ве всегда солнечно 21.00 Х/ф 
«Она - мужчина» 12+ 0.30 Х/ф 
«Круиз» 16+ 2.30 С. «Хор» 16+ 

3.25 С. «Тайные агенты» 16+4.15 
СуперИнтуиция 16+ 5.15 С. «V- 
виэитеры» 16+6.10 Саша + Маша 
16 + 

ДОМАДГНИЙ 

6.30 Удачное утро 16+7.00,6.50 
Жить вкусно 16+ 8.00 Полезное 
утро 16+ 8.45 Личная жизнь ве- 
щей 16+ 9.00 По делам несовер- 
шеннолетних 16+11 .55 Дела се- 
мейные 16+ 12.55 С, «Граница. 
Таежный роман» 16+ 17.00 Гар- 
дероб навылет 16+ 18.00, 23.00 
Просто 12+ 19.00 С. «Не родись 
красивой» 16+ 20.40 С. «Доктор 
Хаус» 16+ 22.25 Звездные исто- 
рии 16+ 23.30 Х/ф «Шаг навстре- 
чу» 16+ 1.00 Х/ф «Путь короля» 
16+ 6.25 Музыка 16+ 

в в 'ШШЖ 

6.50, 8.00, 12.50, 17.50, 21 .10, 
0.00 Экипаж 16+ 6.20, 8.20, 

13.00, 18.00 Новости 16+ 6.30, 
8.30, 1 3.1 5, 1 7.45 Телевизион- 
ная Биржа Труда 16+ 6.35 Моя 
правда 16+ 7.35 Область закона 
16+ 7.45 Поговорим о справед- 
ливости 16+ 8.35, 18.50 С. «Го- 
ворит полиция» 16+1 0.05 С. «На 
солнечной стороне улицы» 16+ 

11.00, 23.30 Истории спасения 
16+ 11.30, 14.55 Невероятная 
правда о звездах 16+ 12.15 На 
всякий случай 16+ 12.30 Волга - 
тайм 16+ 13.20, 0.20 Выжить в 
мегаполисе 16+ 1 4.05 Последняя 
роль Веры Холодной 16+ 15.50, 

1 .00 С. «Чисто английские убий- 
ства» 16+ 16.50 Звездная жизнь 
16+ 18.30 Нижегородский Нацио- 
нальный и с следовательский Уни- 
верситет 16+ 18.40 Жилищная 
кампания 16+ 20.45 Это наш го- 
род 16+ 20.55 Вектор перемен 
16+ 21.30 Послесловие 22.00 
Жизнь в деталях 16+ 22.30 Кра- 
сота в Нижнем Новгороде 16+ 
22.45 Мамино время 16+ 23.00 
Авторский интерьер 1:6+ 1.55 
Пояс царицы амазонок 16+ 2.20 
Ночной эфир 16+ 

НТВ 

6.50 Утро 8.40, 10.20 С. «Воз- 
вращение Мухтара» 16+ 10. 00 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 
годня 10.55 До суда 16+11 .55, 

13.25 Суд присяжных 16+ 1 4.35 
С. ;«Дело врачей» 16+ 15.35, 

18.35 Чрезвычайное происшест- 
вие 16.25 Прокурорская провер- 
ка 16+ 17.40 Говорим и показы- 
ваем 16+ 19.30 С. «ППС-2» 16+ 

21.25 С. «Дознаватель» 16+ 

23.35 С. «ЧС - чрезвычайная си- 
туация» 16+ 1.35 Квартирный 
вопрос 0+ 2.35 Главная дорога 


16+ 3.05 С. «Топтуны» 16+ 5.00 
С. «Москва. Три вокзала» 16+ 

РОССИЯ"! 

5.00 Утро 5.35, 6.35, 7.35, 8.30, 

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве- 

сти-Приволжье 9.00 Игорь Сикор- 
ский. Витязь неба 9.55 О самом 
главном 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 1 1 .50, 1 4.50, 1 8.05 

Вести. Дежурная часть 12.00 С. 
«Тайны следствия» 12+ 13.00 
Особый случай 12+ 15.00 С. 
«Джамайка» 12+ 16.00 С. «Пока 
станица спит» 12+ 18.15 Прямой 
эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 С.; «Доброе имя» 
12+ 23.50 Специальный коррес- 
пондент 16+ 0.50 Кто первый? 
Хроники научного плагиата 2.00 
Х/ф «Колье Шарлотты» 3.25 С. 
«Закон и порядок» 16+ 4.20 Ком- 
ната смеха 

; сётйннн 

5.00, 4.20 С. «У нас все дома» 
16+ 6.50, 13.00 Званый ужин 
16+ 7.00, 12.00 Информацион- 
ная программа 112 16+ 7.30, 

20.00 Свободное время 16+ 

8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+ 9.00 Военная тайна 16+ 

1 1 .00. 1 .30, 4.00 Смотреть всем! 
16+ 11 .30, 21 .00 Реальная кух- 
ня 16+1 2.30, 19.00 Новости 24. 
Кстати 16+ 14.00 Семейные дра- 
мы 16+ 16.00 Не ври мне! 16+ 

18.00 Верное средство 16 + 

19.15 Мэрия. День за днем 16+ 

22.00 Мои прекрасные... 16+ 

23.30, 2.00 Х/ф «Судный день» 
18 + 

; росс т к 

6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 

19.00, 23.15 Новости культуры 

10.15, 0.30 Наблюдатель 11.15, 
1.55 С. «Перри Мэйсон» 12.10 
Петра. Г ород мертвых, построен- 
ный набатеями 12.30, 20.15 Пра- 
вила жизни 12.55 Есть ли пол у 
моего мозга? 13.50 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы» 15.10 
Александр Чижевский. Истина 
проста 15.40 Сати. Нескучная 
классика... 16.25 Святослав Фе- 
доров. Видеть свет 17.05 Сочи- 
нения Бетховена. Концерт №3 
18.10 Асабетіа 19.15 Главная 
роль 19.30 Власть факта 20.40 
Нанореволюция 21.35 Игра в би- 
сер 22.15, 2.50 Поль Сезанн 
22.25 Династия без грима 23.35 
Быль-Небыль 1.25 Д. Шостако- 
вич. Симфония №1 

ПІШИТШТОТ 

6.50, 10.00 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 6.10 
Утро 6+ 9.30, 15.00 Место 
происшествия 10.30, 4.10 Х/ф 
«Тревожный вылет» 12+ 12.30Х/ 
ф «Бой после победы» 12+ 1 6.00 
Открытая студия 1 6.50 Х/ф «Тай- 
ная прогулка» 12+ 19.00 С. «Де- 
тективы» 16+ 20.30, 22.25 С. 
«След» 16+ 0.00 Х/ф «Золотая 
мина» 12+ 2.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+ 


НИКА-ТВ-3 

6.50, 5.40 Мультфильмы 0+ 

9.00 Далеко и еще дальше12+ 

10.00 Параллельный мир 12+ 

1 1 .30. 1 7.30 Психосоматика 16+ 

12.30 Китайский гороскоп 12+ 

13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии 
12+ 14.00 Охотники за привиде- 
ниями 16+ 15.00 Мистические 
истории 16+ 16.00 Гадалка 12+ 

18.30 С. «Пятая стража» 16+ 

19.30 С. «Б поле зрения» 16+ 

21.15 С. «Кости» 12+ 23.00 Х/ф 
«Пол: секретный материальчик» 
16+ 1.30 Х/ф «Три короля» 16+ 

3.45 Х/ф «Полярный экспресс» 
0 + 

ПЕРЕЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 8.00, 

11.30 Анекдоты 16+ 8.30, 19.30 

Улетное видео 16+ 9.00 Мастер- 
ская добрых дел 6+ 9.1 0 Друзья 
в огороде 0+ 9.20 Лица време- 
ни12+ 9.30, 1.30 Х/ф «Личной 
безопасности не гарантирую» 16+ 

12.00, 22.00 С. «Солдаты» 16+ 

15.00 Розыгрыш 16+ 16.25, 

20.30 Дорожные войны 16+ 

16.30 Вне закона 16+ 18.00 На 
грани! 16+ 18.30 Автодвижение 
16+ 18.50 5 вопросоБ мэру 

1 9.00 Просто 12+ 21 .00 Дорога 
16+ 0.00 Короли нокаутов 0.30 
С. «Дневники «Красной туфельки» 
18+ 1.00 Удачная ночь 16+ 

ТЕ 

6.50 Настроение 8.35 Х/ф «Слу- 
чай в тайге» 12+ 10.20 Георгий 
Жженов. Агент надежды 12+ 
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+ 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 Соб ытия 1 1 .50 Х/ф «Пасса- 
жирка» 12+ 13.40 Без обмана 
16+ 14.50, 19.30 Город ново- 
стей 15.15 Наша Москва 12+ 

15.35 Х/ф «Возвращение рези- 
дента» 12+ 16.50 Доктор И... 
16+ 17.50 Простые сложности 
12+ 18.25 Право голоса 16+ 

19.45 С. «Счастливчик Пашка» 
16+ 22.30 Осторожно, мошенни- 
ки! 16+ 23.05 Удар властью 16+ 
0.35 Х/ф «Собачье сердце» 12+ 

3.15 С. «Исцеление любовью» 
12+ 4.05 Зинаида Шарко. Б гор- 
дом одиночестве 12+ 4.50 Ис- 
тории спасения 16+ 5.15 Кто 
боится... 12+ 

ЗВЕЗДА 

6.50 Комендант Берлина 12+ 

7.00 Х/ф «Красиво жить не зап- 
ретишь» 16+ 8.10 С. «Рожденная 
революцией» 6+ 9.00, 13.00, 

1 8.00, 22.35 Новости дня 10.1 0 
С. «Забытый» 16+ 14.50 С. «На 
углу, у Патриарших» 16+ 18.30 
Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле 12+ 19.15 
С, «Профессия следователь» 16+ 

20.40 Х/ф «Меченый атом» 12+ 

23.00 Легенды советского сыска 
16+ 0.30 Х/ф «Черные береты» 
16 + 


«ЗЕМЛЯКИ» 

№19(925] 1 7 мая 2014 


ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ 


ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ 


ПЕРВЫЙ канал 

6.50 Новости 6.10 Х/ф «Репор- 
таж» 12+ 8.10 Служу Отчизне! 

8.40 М/с «Смешарики» 8.55 Здо- 
ровье 16+ 10.00, 12.00, 17.45 

Новости (с субтитрами) 10.15 
Непутевые заметки 12+ 10.35 
Пока все дома 11,25 Фазенда 

12.15 Х/ф «Голубая стрела» 

14.00 Люб обь Полищук. Женщи- 
на-праздник 12+ 15.05 Х/ф 
«Ширли-мырли» 12+ 18,00 Точь- 
в-точь 21.00 Бремя 22.00 Хок- 
кей. Чемпионат мира 0.15 Х/ф 
«Поезд на Дарджилинг» 16+ 2.00 
Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+ 

4.00 Б наше время 12+ 

ст с 

6.50, 14.15, 4.15 Мультфильмы 
0+ 7.45 М/с «Пингвиненок Поро- 
ро» 6+ 8.05 М/с «Куми-Куми» 6+ 

8.30 М/с «Радужная рыбка» 6+ 

9.00 М/с «Макс» 6+ 9.35 Х/ф 
«Стюарт Литтл» 6+11 .00 Сними- 
те это немедленно! 16+ 12.00 
Успеть за 24 часа 16+ 13.00, 
16.30, 21,15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 16.00 6 кадров 
16+ 17.25 Х/ф «Бойна миров 7» 
16+ 1 9.30 Х/ф «Призрачный гон- 
щик» 16+ 23.15 Ленинградский 
зіапб ир клуб 18+ 0.15 Большой 
вопрос 16+ 0.45 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2» 16+ 2.40 Х/ф «Киборг» 
16+ 5.25 М/с «Волшебные Поп- 
пикси» 6+ 5.45 Музыка 16+ 

РОССИЯЗЯ 

9.00, 15.30, 18.30, 20.00 Рос- 
сия-24 1 1 .00 Магия природы 16+ 

11.30 РаЬоіа.ги 12+ 11.35 По- 
чти серьезно 12.05 Автодвижение 
16+ 12.20 Радости материнства 
16+ 12.40 Агз І_опда! 16+ 13.25 
Наука о еде 1 3.30 Жизнь в дета- 
лях 16+ 14.00 Объективно 

14.40 Добро пожаловаться 16+ 

15.00 Жизнь в ритме танца 1 8.00 
Зачет 18.20 Вести. Промышлен- 
ность 19.00 Вести. Сейчас. Со- 
бытия недели 1 9.45 Страна 
спортивная 

ТНТ 

7.00, 12.00 Бот такое утро 16+ 

7.30 С. «Счастливы вместе» 16+ 
8.05 М/с «Слагтерра» 12+ 8.30 
С. «Могучие рейнджеры» 12+ 

9.00, 23.30, 3.55 Дом-2 16+ 

10.00 Школа ремонта 12+11.00 
Перезагрузка 16+ 12.30 Комеди 
Клаб 16+ 13.00 СотеЬу баггл 


16+ 14.00, 22.30 біапЬ ир 16+ 

15.00 Х/ф «Возвращение героя» 
16+ 17.00 Х/ф «Неизвестный» 
1 6+ 1 9.30 Соте сіу СІ иЬ . Ехс! и зіѵе 
16+ 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+21. 00 Холос- 
тяк 16+ 1.00 Х/ф «Секс в боль- 
шом городе-2» 16+ 4.55 С. «Тай- 
ные агенты» 16+ 5.50 Саша + 
Маша 16+ 16+ 6.50 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+ 

ДОМАШНИЙ 

6.30, 8.30 Мультфильмы 0+ 

7.00, 5.25 Жить вкусно 16+ 8.00 
Полезное утро 16+9.10 Х/ф «Ев- 
докия» 16+ 11.10 С. «Росселла» 
16+ 18.00 БеІІіззіто 12+ 18.20 
Автодвижение 16+ 18.35 Гото- 
вим вместе 6+ 19.00 С. «Коро- 
лек - птичка певчая» 16+ 21.10 
Х/ф «Ищите маму» 16+ 23.00, 
5.10 Одна за всех 16+ 23.30 
Х/ф «Прощеное воскресенье» 16+ 

1.20 Х/ф «Никогда не говори 
«прощай» 16+ 6.25 Музыка 16+ 

ВОЛГ А 

5.00 Без галстука 16+ 5.25 Х/ф 
«Открытое пространство» 1 6+ 
6.55, 1.10 Неизвестная версия 
16+ 7.40 Х/ф « Стежки - до р ожки » 
16+ 9.00, 18.55 С. «Группа 
«2еіа» 16+ 12.20 Саквояж 16+ 

12.35 Телекабинет врача 16+ 

13.00. 18.00, Новости 13.1 5 Ум- 
ный дом 16+ 1 3.30 Мамино вре- 
мя 16+ 13.45 Идеальное реше- 
ние 16+ 14.00 Красота в Ниж- 
нем Новгороде 16+ 14.30 Шко- 
ла карьериста 16+ 14.45 На вся- 
кий случай 16+ 15.00 Разумный 
выбор 16+ 15.30 Отличный дом 
16+ 16.00, 1.55 Невероятная 
правда о звездах 16+ 16.30 Х/ф 
«Не привыкайте к чудесам» 16+ 

18.20 Экипаж 16+ 22.15 Волга- 
тайм 16+ 22.30 Модный свет 

22.50 Комеди клаб Регион 16+ 

23.20 Х/ф «Георг» 16+ 2.40 Ноч- 
ной эфир 16+ 

. НТВ 

6.50 С. «Улицы разбитых фона- 
рей» 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 8.15 Рус- 
ское лото плюс 0+ 8.45 Их нра- 
вы 0+ 9.25 Едим дома 0+ 1 0.20 
Первая передача 16+ 10.55 Чудо 
техники 12+ 11.25 Поедем, по- 
едим! 0+ 12.00 Дачный ответ 0+ 

13.20 Сбоя игра 0+ 14.10, 

16.15 С. «Бремя Синдбада» 16+ 


18.20 Чрезвычайное происшест- 
вие 19.50 Х/ф «Розыскник» 16+ 

23.40 Х/ф «Мертвые души» 16+ 

1 .40 Школа злословия 16+2.15 
Дело темное 16+ 3.10 С. «Топту- 
ны» 16+ 5.00 С. «Москва. Три 
вокзала» 16+ 

рэешгт 

5.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

7.20 Вся Россия 7.30 Сам себе 
режиссер 8.20 Смехопанорама 

8.50 Утренняя почта 9.30 Сто к 
одному 1 0.20, 1 4.20 Вести-При- 
волжье 1 1 .00, 14.00, 20.00 Ве- 
сти 11,10 Х/ф «Незабудки» 12+ 

14.30 Один в один 17.30 Вести 
недели 17.50, 22.00 С. «Бесы» 
12+ 0.30 Воскресный вечер с Б. 
Соловьевым 12+ 2.25 Х/ф 
«Жизнь сначала» 4.00 Комната 
смеха 

СЕТИ НН 

5.00 Смотреть всем! 16+ 5.20 
Х/ф «История дельфина» 6+ 7.30, 

14.20 Мультфильмы 0+ 9.00 
Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+ 

11.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+ 12.40 
Х/ф «Скуби-Ду-2» 12+ 19.00 
Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+ 
20.50, 1.15 Х/ф «Апокалипсис» 
16+ 23.30 Репортерские истории 
16+ 0.00 Неделя 16+ 3.45 Х/ф 
«Шелк» 16+ 

РОССИЯ Тс 

6.30 Евроньюс 10.00 Обыкновен- 
ный концерт 1 0.35 Х/ф «Респуб- 
лика Шкид» 12.10 Павел Луспе- 
каев 12.50 Пешком... 13.20 
Фильм-фантазия на музыку К. 
Сен-Санса 13.50 Что делать? 

14.30 Глянуть с Нижнего 15.15 
Гении и элодеи 15.50 Жизнь по 
законам джунглей 16.45 Кто 
там... 1 7.10, 1.10 Подарок коро- 
лю Франции 18.00 Контекст 

18.40 Е. Образцова и солисты 
мировой оперы 20.00 «Мос- 
фильм» 90 шагов 20.15 Х/ф «Бас- 
са» 22.25 Острова 23.05 Балет 
«Маленькая танцовщица Дега» 
1.55 Севастопольские рассказы 

2.40 Мультфильм 

пятыиТШТад 

8.00 Мультфильм 0+ 1 0.00 Сей- 
час 10.10 Истории из будущего 
0+ 11.00, 19.30 С. «Слепой» 
16+ 17.10 Место происшествия 

18.00 Главное 23.15 Х/ф «Про- 
рыв» 16+ 1.00 С. «Секретный 
фарватер» 12+ 


; НИё€А~ТВ-3 

6.50, 5.45 Мультфильмы 0+ 

9.00 Х/ф «Ищите женщину» 0+ 

12.00 Х/ф «Сотовый» 16+ 14.00 
Х/ф «Рэд» 12+ 16.15 Х/ф «При- 
казано уничтожить» 16+ 19.00 
Х/ф «Охотник за головами» 16+ 

21.15 Х/ф «Голая правда» 16+ 

23.15 Х/ф «Тринадцать привиде- 
ний» 16+ 1.00 Х/ф «Двойной ко- 
пец» 16+ 3.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» 16+ 

ПЕРЕЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 6.40 Х/ф 
«Неудержимые» 16+ 8.30 С. 
«Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска» 16+ 13.00, 22.30 Гото- 
вит Готовцев 16+ 13.30 Готовим 
вместе 6+ 14.00 Открытая книга 

14.30 Что скрывают таксисты? 
16+ 15.30 Х/ф «Фартовый» 16+ 

17.30 Х/ф «Синдром шахматис- 
та» 21.40 Анекдоты 16+ 23.00 
+100500 18+ 23.30 Очень страш- 
ная правда 18+ 0.00 Короли эк- 
стрима. Дай дорогу! 16+ 0.40 
Кибердевочки 18+ 1.00 С. «На- 
слаждение» 18+ 

Т Ец, 

5.35 Х/ф «31 июня» 6+ 7.45 
Мультфильм 8.10 Фактор жизни 
6+ 8.40 Х/ф «Первый троллей- 
бус» 12+ 10.25 Простые слож- 
ности 12+ 10.55 Барышня и ку- 
линар 6+ 11 .30, 23.50 События 

11.45 Х/ф «Мамочки» 16+ 13.45 
Смех с доставкой на дом 12+ 

14.20 Пр иглашает Борис Ноткин 
12+ 14.50 Московская неделя 

15.20 Петровка, 38 16+ 15.30 
Х/ф «Клиника» 16+ 17.30 Х/ф 
«Счастье по рецепту» 12+ 21.00 
Б центре событий 22.00 С. «Инс- 
пектор Линли» 12+ 0.1 0 Х/ф «Ку- 
рортный туман» 16+ 2.00 Х/ф 
«Капитан» 12+ 3.55 Кумиры 12+ 

5.1 5 Купание с китами-убийцами 
12 + 

ЗВЕЗДА 

6.50 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» 6+ 7.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 6+ 9.00 Служу 
России 9.45 Хроника Победы 12+ 

1 0.15 С. «На углу, у Патриарших» 
16+ 13.00, 18.00 Новости дня 

1 6.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 18.10 С. «Профессия 
следователь» 16+ 0.50 С. «Тай- 
ник у красных камней» 12+5.20 
Я охранял Сталина. Секретные 
дневники Власика 12+ 






0І5ИЕУ + РОССИЯ 2 


«ЗЕМЛЯКИ» 

ЩЩЩ І/мая 'Ш 


тшЕ М 


ЬНИК 19 МАЯ 


РІДЫЕУ 

5.00 М/с «Рыбология» 6+ 5.35 
М/с «Кид ѵз Кэт» 6+ 6.05 М/с «На 
замену» 6+ 6.30 М/с «Ким Пять- 
с-Плюсом» 6+ 7.00 М/с «Новая 
школа императора» 0+ 7.30 
Мама на 5+ 0+ 8.00 М/с «Спе- 
цагент Осо» 0+ 8.30 М/с «Клуб 
Микки Мауса» 0+ 9.00 М/с «Уме- 
лец Мэнни» 0+ 9.30 М/с «Док- 
тор Плюшева» 0+ 10.00 М/с 
«Джейк и пираты Нетландии» 0+ 

10.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
0+ 11.00 М/с «Новаторы» 6+ 

11.05 Это мой ребенок?! 0+ 
12.10 М/с «Черный плащ» 6+ 

14.20 М/с «Финес и Ферб» 6+ 

17.30 С. «Подопытные» 6+ 18.00 
С. «Два короля» 6+ 1 8.30 С. «Все 
тип-топ» 6+ 19.00 С. «Лив и Мэд- 
ди» 6+ 19.30 Мультфильм 0+ 

21.30 С. «Н20: просто добавь 
воды» 12+ 22.30, 4.05 С. «Со- 
седи» 16+ 23.00 С. «Десятое ко- 
ролевство» 12+ 23.55, 2.55 С. 
«Г вен Джонс - ученица Мерлина» 
12+ 1.00 Х/ф «Лепель» 6+ 4.35 
М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
12 + 


РОССИИ 2 

4.35 С. «Тайная стража» 16+ 

7.00 Живое время 8.45, 17.40, 

21.45 Хоккей. Чемпионат мира 

10.55, 16.05,2.15 24 кадра 16+ 

1 1 .30, 16.35, 2.45 Наука на ко- 
лесах 12.00, 17.10 Большой 
спорт 12.20 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+ 20.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ 3.10 Угрозы со- 
временного мира 4.05 Диалоги о 
рыбалке 


ВТОРНИК 20 МАЯ 


РІ5ЫЕУ 

5.00 М/с «Рыбология» 6+ 5.35, 

14.20 М/с «Кидѵз Кэт» 6+ 6.05 
М/с «На замену» 6+ 6.30 М/с 
«Ким Пять-с-Плюсом» 6+ 7.00 
М/с «Новая школа императора» 
0+ 7.30 М/с «Финес и Ферб» 6+ 

8.00 М/с «Спецагент Осо» 0+ 

8.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 0+ 

9.00 М/с «Умелец Мэнни» 0+ 

9.30 М/с «Доктор Плюшева» 0+ 

10.00 М/с «Джейк и пираты Не- 
тландии» 0+ 10.30 М/с «Генри 
Обнимонстр» 0+11 .00 М/с «Но- 
ваторы» 6+ 11.05 М/с «Гуфи и 
его команда» 6+11 .30 М/с «При- 
ключения мишек Гамми» 0 + 

12.00 М/с «Черный плащ» 6+ 

12.30, 19.30 Мультфильмы 0+ 

17.30 С. «Подопытные» 6+ 18.00 
С. «Два короля» 6+ 1 8.30 С. «Все 
тип-топ» 6+ 19.00 С. «Лив и Мэд- 
ди» 6+ 21.30 С. «Н20: просто 
добавь воды» 12+ 22.30, 3.45 С. 
«Соседи» 16+ 23.00 С. «Десятое 
королевство» 12+ 23.55, 2.45 С. 
«Г вен Джонс - ученица Мерлина» 
12+ 1 .00 Х/ф «Хильдегарде» 12+ 

4.15 М/с «Сорвиголова Кик Бу- 
товски» 12+ 


РОССИ 1 2 

4.35 С. «Тайная стража» 16+ 

7.00 Живое время 8.45, 13.40, 
17.40, 21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира 11.00, 2.15 Моя рыбалка 

11.30, 2.40 Диалоги о рыбалке 

12.00, 17.10, 21.00 Большой 
спорт 12.20 Полигон 12.50 Бит- 
ва титанов 16.05 24 кадра 16+ 

16.35 Наука на колесах 20.05 
Освободители 3.10 Язь против 
еды 3.40 Рейтинг Баженова 16+ 


СРЕДА 21 МАЯ 


; вши 

5.00 М/с «Рыбология» 6+ 5.35 
М/с «Кидѵз Кэт» 6+ 6.05 М/с «На 
замену» 6+ 6.30 М/с «Ким Пять- 
с-Плюсом» 6+ 7.00 М/с «Новая 
школа императора» 0+ 7.30 М/с 
«Финес и Ферб» 6+ 8.00 М/с 
«Спецагент Осо» 0+ 8.30 М/с 
«Клуб Микки Мауса» 0+ 9.00 
М/с «Умелец Мэнни» 0+ 9.30 
М/с «Доктор Плюшева» 0+ 10.00 
М/с «Джейки пираты Нетландии» 
0+ 10.30 М/с «Генри Обни- 
монстр» 0+ 11.00 М/с «Новато- 
ры» 6+ 11.05 М/с «Гуфи и его 
команда» 6+11 .30 М/с «Приклю- 
чения мишек Гамми» 0+ 12.00 
М/с «Черный плащ» 6+ 12.30, 

19.30 Мультфильм 0+ 14.20, 

4.35 М/с «Сорвиголова Кик Бу- 
товски» 12+ 17.30 С. «Подопыт- 
ные» 6+ 18.00 С. «Два короля» 
6+ 18.30 С. «Все тип-топ» 6+ 

19.00 С. «Лив и Мэдци» 6+21 .30 
С, ..«Н20: просто добавь воды» 
12+ 22.30, 4.05 С. «Соседи» 16+ 

23.00 С. «Десятое королевство» 

23.55, 3.00 С. «Гвен Джонс - уче- 
ница Мерлина» 12+ 1.00 Х/ф 
«Софи» 12+ 

РОССИЯ^ 

4.35 С. «Тайная стража» 16+ 

7.00 Живое время 8.45 Хоккей. 
Чемпионат мира 10.55 Диалоги 
о рыбалке 1 1 .30 Язь против еды 

12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт 12.20 С. «Отдел С.С.С.Р.» 
16+ 15.55 Освободители 18.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ 

20.45 Х/ф «Шпион» 16+ 23.05, 

2.15 Наука 2.0 0.40 Моя планета 

1.15 Полигон 3.40 Рейтинг Ба- 
женова 


ЧЕТВЕРГ 22 МАЯ 


РІ5ЫЕУ 

5.00 М/с «Рыбология» 6+ 5.35 
М/с «Кидѵз Кэт» 6+ 6.05 М/с «На 
замену» 6+ 6.30 М/с «Ким Пять- 
с-Плюсом» 6+ 7.00 М/с «Новая 
школа императора» 0+ 7.30 М/с 
«Финес и Ферб» 6+ 8.00 М/с 
«Спецагент Осо» 0+ 8.30 М/с 
«Клуб Микки Мауса» 0+ 9.00 
М/с «Умелец Мэнни» 0+ 9.30 
М/с «Доктор Плюшева» 0+ 10.00 
М/с «Джейки пираты Нетландии» 
0+ 10.30 М/с «Генри Обни- 
монстр» 0+ 11.00 М/с «Новато- 


ры» 6+ 11.05 М/с «Гуфи и его 
команда» 6+11 .30 М/с «Приклю- 
чения мишек Гамми» 0+ 12.00 
М/с «Черный плащ» 6+ 12.30, 

19.30 Мультфильм 6+ 14.20 
М/с «Гравити Фолз» 6+ 17.30 С. 
«Подопытные» 6+ 18.00 С. «Два 
короля» 6+ 18.30 С. «Все тип- 
топ» 6+ 19.00 С. «Лив и Мэдди» 
6+ 21 .30 С. «Н20: просто добавь 
воды» 12+ 22.30, 3.45 С. «Со- 
седи» 16+ 23.00 С. «Десятое ко- 
ролевство» 12+ 23.55, 3.10 С. 
«Гвен Джонс - ученица Мерлина» 
1 2+ 1 .30 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» 0+ 4.10 М/с «Сорвиголо- 
ва Кик Бутовски» 12+ 

РОССИЯ^ 

4.35 С. «Тайная стража» 16+ 

7.00 Жи вое время 8.45 Х/ф 
«Шпион» 16+ 10.55, 16.00,4.05 
Полигон 12.00, 16.30, 20.15 
Большой спорт 12.20 С. «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+ 16.55, 20.55 Хок- 
кей. Чемпионат мира 1.30 Бас- 
кетбол 3.20 Рейтинг Баженова 
16+ 3.50 Моя рыбалка 


ПЯТНИЦА 23 МАЯ 


РІ5М ЕУ 

5.00 М/с «Рыбология» 6+ 5.35 
М/с «Кидѵз Кэт» 6+ 6.05 М/с «На 
замену» 6+ 6.30 М/с «Ким Пять- 
с-Плюсом» 6+ 7.00 М/с «Новая 
школа императора» 0+ 7.30 М/с 
«Финес и Ферб» 6+ 8.00 М/с 
«Спецагент Осо» 0+ 8.30 М/с 
«Клуб Микки Мауса» 0+ 9.00 
М/с «Умелец Мэнни» 0+ 9.30 
М/с «Доктор Плюшева» 0+ 10.00 
М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
0+ 10.30 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» 0+11 .00 М/с «Но- 
ваторы» 6+11 .05 Мама на 5+ 

11.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми» 0+ 12.00 М/с «Черный 
плащ» 6+ 12.30, 19.30 Мульт- 
фильм 0+ 13.50 М/с «Геркулес» 

21 .00 Х/ф «Тайна волшебной тык- 
вы» 0+ 22.45 Х/ф «Кольцо дра- 
кона» 12+ 0.40 С. «Охотники за 
древностями» 16+ 1.35 С. «Н20: 
просто добавь воды» 12+ 2.40 С. 
«Гвен Джонс - ученица Мерлина» 
12+ 3.40 С. «Подопытные» 6+ 

4.40 М/с «Гравити Фолз» 6+ 

РОССИЯ 2 
СУББОТА5.05 Х/ф «Господа 
офицеры» 16+ 7.00 Живое вре- 
мя 8.45 Хоккей. Чемпионат мира 

10.55, 15.55 Рейтинг Баженова 
16+ 12.00, 17.00, 23.10 Боль- 
шой спорт 12.20 Х/ф «Невыпол- 
нимое задание» 16+ 14.50 По- 
лигон 17.20 С. «Снайпер» 16+ 

20.45 См ешанные единоборства 

23.30 Наука 2.0 1.10 Моя плане- 
та 


СУББОТА 24 МАЯ 


Ш5ЫЕУ 

5.00 М/с «Кид ѵз Кэт» 6+ 5.30 
М/с «Лило и Стич» 6+ 6.50 М/с 
«Тигренок Даниэль и его соседи» 


0+ 6.30 М/с «Непоседа Зу» 0+ 

6.45 М/с «Умелец Мэнни» 0+ 

7.15 М/с «Спецагент Осо» 0+ 

7.45 М/с «Г енри Обнимонстр» 0+ 

8.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+ 

8.45 М/с «Джейк и пираты Не- 
тландии» 0+9.15, 10. 10,1 3.40, 

18.00 Мультфильм 0+ 10.05 
М/с «Новаторы» 6+ 10.40 Мама 
на 5+ 11.15 М/с «Чудеса на ви- 
ражах» 6+ 13.00 Устами младен- 
ца 0+ 1 6.55 М/с «Финес и Ферб» 
6+ 19.30 Х/ф «Ханна Монтана» 
6+ 21.35 Х/ф «Лапочка» 16+ 

23.30 Х/ф «Софи» 12+ 1.25 С. 
«Н20: просто добавь воды» 12+ 

3.40 С. «Лив и Мэдци» 6+ 4.40 
М/с «Гравити Фолз» 6+ 

РОССЙЯ2 

5.00, 7.55, 3.05 Моя планета 

7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05 
Большой спорт 7.20 Диалоги о 
рыбалке 8.25 Б мире животных 

9.20 Х/ф «Невыполнимое зада- 
ние» 16+ 12.20 24 кадра 16+ 

12.50 Наука на колесах 13.20 
Рейтинг Баженова 16+ 13.55 
Х/ф «Ключ саламандры» 16+ 

15.50 Формула-1. Гран-при Мо- 
нако 17.05, 19.40 Хоккей. Чем- 
пионат мира 22.25 С. «Снайпер» 
16+ 1.40 Наука 2.0. 


ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ 


Р15Г4ЕУ 

5.00 М/с «Кид ѵз Кэт» 6+ 5.30 
М/с «Лило и Стич» 6+ 6.50 М/с 
«Тигренок Даниэль и его соседи» 
0+ 6.30 М/с «Непоседа Зу» 0+ 

6.45 М/с «Маленькие Энштейны» 
0+ 7.15 М/с «Клуб Микки Мау- 
са» 0+ 7.45 М/с «Умелец Мэн- 
ни» 0+ 8.1 5 М/с «Спецагент Осо» 
0+ 8.45 М/с «Г енри Обнимонстр» 
0+ 9.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+ 9.45 М/с «София Прекрасная» 
0+ 10.05 М/с «Новаторы» 6+ 

10.1 0. 1 4.05. 1 8.00 Мультфильм 
6+ 10.30 Устами младенца 0+ 

11.15 М/с «Чудеса на виражах» 
6+ 13.00 Это мой ребенок?! 0+ 

15.35 Х/ф «Ханна Монтана» 6+ 
17.40, 4.40 М/с «Финес и Ферб» 
6+ 19.35 С. «Десятое королев- 
ство» 12+ 22.20 Х/ф «Кольцо 
дракона» 12+ 0.15 Х/ф «Лапоч- 
ка» 16+ 2.10 С. «Н20: просто 
добавь воды» 12+ 3.1 0 С. «Лив и 
Мэдци» 6+ 4.10 М/с «Гравити 
Фолз» 6+ 

РОССЙЯ2 

5.00, 2.15 Моя планета 7.00, 

9.00, 12.00, 15.15, 0.10 Боль- 
шой спорт 7.20 Моя рыбалка 

8.00 Язь против еды 8.30 Рей- 
тинг Баженова 16+ 9.20, 18.15 
Хоккей. Чемпионат мира 11.30 
Полигон 12.20 Пл анета футбола 

13.25 Х/ф «Н оль-седьмой» меня- 
ет курс» 16+ 15.40 Формула-1. 
Гран-при Монако 19.50 Х/ф 
«Ключ саламандры» 16+ 21.45 
Х/ф : «Невыполнимое задание» 
16+ 0.40 Наука 2.0 


ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ' 


«ЗЕМЛЯКИ» 


ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАЯ 


первый канал 

5.00, 9.00, 0.00, 3.00 Новости 

5.05 Доброе утро 9.15, 4.15 

Контрольная закупка 9.45 Жить 
здорово! 12+ 10.55 Модный при- 
говор 12.00, 15.00, 18.00 Но- 
вости (с субтитрами) 1 2.1 5 Бре- 
мя обедать! 12.55 Дело ваше... 
16+ 13.35 Истина где-то рядом 
16+ 1 4.00 Другие новости 1 4.25 
Понять. Простить 16+ 15.15, 
3.20 Б наше время 12+ 16.10 
Они и мы 16+ 17.00 Наедине со 
всеми 16+ 18.45 Давай поженим- 
ся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 

21 .00 Бремя 21 .30 С. «Балабол» 

23.30 Вечерний Ургант 16+ 0.10 
Познер 16+1.1 0, 3.05 Х/ф «Пло- 
хая компания» 16+ 

СТО 

6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+ 6.45 М/с «Пинг- 
виненок Пороро» 6+ 6.55 М/с 
«Смешарики» 0+ 7.00 М/с «Макс 
Стил» 12+ 7.30 М/с «Миа и я» 
6+ 8.00 Осторожно: дети! 16+ 

9.00, 13.30, 0.00, 1.30 6 кад- 
ров 16+ 10.05, 15.00 С. «Моло- 
дежка» 16+ 11.05 Х/ф «Приви- 
дение» 16+ 1 4.00, 17.00 С. «Во- 
ронины» 16+ 19.00, 21.00 С. 
«Кухня» 16+ 20.00 С. «Два отца 
и два сына» 16+ 22.00 С. «Тем- 
ный мир» 16+ 0.30 Кино в дета- 
лях 16+ 1.45 Х/ф «Секс по друж- 
бе» 18+ 3.50 Х/ф «Невидимка» 
16+ 

РОССИЯ 24 

7.30 Россия-24 9.00 Х/ф «Два 
сердца - одна корона» 16+ 1 0.35 
Магия природы 16+ 11.05, 

13.05. 16.05 Книга памяти 11.10 
Городская Дума 11.30 В душе 
звенит гармошка... 12.00 Кстово 

12.15 Герои Победы 12+ 12.30 
Энциклопедия здоровья 12+ 

13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 

17.30, 18.20, 19.30, 21.30, 

23.15 Объективно 13.10 Х/ф 
«Находя друзей» 14.35 Индустри- 
альные музеи мира 16+ 15.05 
Огород без хлопот 12+ 15.50 
Ключи от дома 1 6.1 0 Антошкины 
истории 17.05 Земля и люди 

18.00 Автодвижение 16+ 18.15 
ПаЬоіа.ги 12+ 18.45 Домой 16+ 

19.15 Точка зрения ЛДПР 16+ 

19.50 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+ 22.00 Жизнь в деталях 16+ 

22.30 Онлайнер 16+ 22.45 Топ- 
Спорт в мире 23.20 Дзержинск 
сегодня 23.45 Рожденные «Бура- 
ном» 16+ 0.05 Разрушители сте- 
реотипов 16+ 

тнт 

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+ 7.30 М/с «Бен 10» 12+ 7.55 
М/с «Кунг-фу Панда» 12+ 8.20 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 


12+ 9.00, 23.25 Дом-2 16+ 

10.30 Битва экстрасенсов 16+ 

11.30 Х/ф «Остров» 12+ 14.00 
С. «Универ» 16+ 14.30 С. «Са- 
шаТаня» 1 6+ 1 9.00 С. «Интерны» 
16+ 20.30 В Москве всегда сол- 
нечно 16+ 21 .00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» 1 2+ 0.55 Х/ф «Афери- 
сты» 16+ 2.40 С. «Хор» 16+ 3.30 
С. «Тайные агенты» 16+ 4.25 Су- 
перИнтуиция 16+ 5.20 С. «Ѵ-ви- 
эитеры» 16+ 6.15 Саша + Маша 
16 + 

ДОМАШНИЙ 

6.30 Удачное утро 16+ 7.00 Один 
дома 0+ 7.30 Жить вкусно 16+ 

8.00 Полезное утро 16+ 8.45 
Личная жизнь вещей 16+ 9.00 По 
делам несовершеннолетних 16+ 
1 1 .55 Дела семейные 16+ 1 2.55 
С. «Граница. Таежный роман» 16+ 

17.00 Гардероб навылет 16+ 

18.00, 23.00 Просто 12+ 18.30 
5 вопросов мэру 12+ 18.40 Бре- 
мя ЭКС 12+ 19.00 С. «Не родись 
красивой» 16+ 20.40 С. «Доктор 
Хаус» 16+ 22.25 Звездные исто- 
рии 16+ 23.30 Х/ф «Зигзаг уда- 
чи» 16+ 1.10Х/Ф «Заговор про- 
тив короны» 16+ 5.00 С. «Такая 
обычная жизнь» 16+ 6.50 Джей- 
ми у себя дома 16+ 6.25 Музыка 
16 + 

ВОЛГА 

6.50. 12.50. 17.50, 21.10, 0.00 
Экипаж 16+ 6.30, 9.00, 13.15, 

17.45 Телевизионная Биржа Тру- 
да 16+ 6.35 Неизвестная версия 
16+ 7.20 Стряпуха 16+ 7.35 Го- 
ризонты Нижнего 16+ 7.45 Сде- 
лано в СССР 16+ 8.00, 21.00 
Послесловие 16+ 9.05 Х/ф «Оди- 
нокая женщина желает познако- 
миться» 16+ 10.40, 16.40, 1.50 
Моя правда 16+ 11.35, 20.25 
Невероятная правда о звездах 
16+ 12.30 Саквояж 16+ 13.00, 

18.00 Новости 13.20, 0.20 Вы- 
жить в мегаполисе 16+ 14.05 
Х/ф «Варенье из сакуры» 16+ 

15.50, 1.00 С. «Чисто английс- 
кие убийства» 16+ 18.30 Пого- 
ворим о справедливости 16+ 

18.40 Область закона 16+ 18.50 
С. «Говорит полиция» 16+ 20.50 
Магистраль 16+ 22.00 Г ородской 
маршрут 16+ 22.30 Реальные 
новости 16+ 23.00 На всякий 
случай 16+ 23.30 Истории спа- 
сения 16+ 2.35 Ночной эфир 16+ 

НТВ 

6.50 Утро 8.40, 10.20 С. «Воз- 
вращение Мухтара» 16+ 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 
годня 10.55 До суда 16+ 11.55, 

13.25 Суд присяжных 16+ 1 4.35 
С- «Дело врачей» 16+ 15.35, 

18.35 Чрезвычайное происше- 
ствие 16.25 Прокурорская про- 


верка 16+ 17.40 Говорим и по- 
казываем 16+ 19.30 С. «ППС-2» 
16+ 21.25 С. «Дознаватель» 16+ 

23.35 С. «ЧС - чрезвычайная си- 
туация» 16+ 1.30 Наш космос 
16+ 2.25 Дикий мир 0+ 3.05 С. 
«Топтуны» 16+ 5.00 С. «Москва. 
Три вокзала» 16+ 

РОССИЯТ 

5.00 Утро 5.35, 6.35, 7.35, 8.30, 

1 1 .30. 1 4.30. 1 7.45. 19.35 Вес- 

ти-Приволжье 9.00 Цилиндры 
фараонов. Последняя тайна 9.55 
О самом главном 1 1 .00, 1 4.00, 

17.00, 20.00 Вести 11.50, 
1 4.50, 1 8.05, 4.45 Вести. Дежур- 
ная часть 12.00 С. «Тайны следст- 
вия» 12+ 13.00 Особый случай 
12+ 15.00 С. «Джамайка» 12+ 

1 6.00 С. «Пока станица спит» 12+ 

18.15 Прямой эфир 12+ 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21 .00 
С. «Доброе имя» 1 2+ 23.45 Мос- 
ковский детектив. Черная оспа 
12+ 0.45 Девчата 16+ 1 .30 Х/ф 
«Дикое поле» 12+ 3.45 Комната 
смеха 

СЕТИ НН 

5.00, 4.20 С. «У нас все дома» 
16+ 6.50, 13.00 Званый ужин 
16+ 7.00, 12.00 Информацион- 
ная программа 112 16+ 7.30, 

1 1 .00. 1 .30. 3.50, Смотреть всем! 
16+ 8.30, 19.30, 23.00 Новости 
24 16+ 9.00 Х/ф «Золотой ком- 
пас» 16+ 11 .30, 21 .00 Реальная 
кухня 16+ 12.30, 19.00 Новости 
24. Кстати 16+ 14.00 Семейные 
драмы 16+ 16.00 Не ври мне! 
16+ 18.00 Верное средство 16+ 

20.00 Свободное время 16 + 

22.00 Мои прекрасные... 16+ 

23.30, 2.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 18+ 

РР ССЙЯК 

7.00 Евроньюс 10.00, 15.00, 

19.00, 23.15 Новости культуры 

1 0.15, 0.1 0 Наблюдатель 11.15, 
1.40 С. «Перри Мэйсон» 12.10 
Музейный комплекс Плантен-Мо- 
ретюс. Дань династии печатников 

1 2.30 Эрмитаж-250 1 2.55 Линия 
жизни 13.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы» 15.10 Евграф 
Федоров. Б глубины материи 

1 5.35 Х/ф «Председатель» 1 8.10 
Асабетіа 19.15 Главная роль 

1 9.30 Сати. Нескучная классика... 

20.15 Правила жизни 20.40 Есть 
ли пол у моего мозга? 21 .35 Тем 
временем 22.25 Династия без 
грима 23.35 Остановка 1 .05 П. И. 
Чайковский. Концерт №1 2.35 Рго 
тетогіа 

ПЯТЫЙ ісанал 

6.50, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 6.10 Утро 
6+ 9.30 Место происшествия 

1 0.30. 12.30. 16.00 С. «Слепой» 
16+ 19.00, 0.50 С. «Детективы» 
16+ 20.30, 22.25 С. «След» 16+ 


23.20 Момент истины 16+ 0.1 5 
Защита Метлиной 16+ 

ника№з 

6.50, 5.45 Мультфильмы 0+ 

9.00 Далеко и еще дальше12+ 

10.00 Параллельный мир 12+ 

11.30, 17.30 Психосоматика 
16+ 12.30 Китайский гороскоп 
12+ 13.30, 18.00, 1.15 Х-Вер- 
сии 12+ 1 4.00 Охотники за при- 
видениями 16+ 15.00 Мистичес- 
кие истории 16+ 16.00 Гадалка 
12+ 18.30 С, «Пятая стража» 
16+ 19.30 С. «Б поле зрения» 
16+ 21.15 С. «Кости» 12+ 23.00 
Х/ф «Блэйд-3» 16+ 1 .45 Х/ф 
«Второе пришествие дьявола» 
16+ 3.30 Х/ф «Город ангелов» 
12 + 

ПЕРЕЦ 

6.50 Мультфильмы 0+ 8.00, 

11.45 Анекдоты 16+ 8.30, 

19.30 Улетное видео 16+ 9.00, 
1 6.25, 1 8.30, 20.30 Дорожные 
войны 16+ 9.30 Х/ф «Егерь» 16+ 

12.00, 22.00 С. «Солдаты» 16+ 

1 5.00 Розыгрыш 16+ 16.30 Вне 
закона 16+ 18.00 На грани! 16+ 

1 9.00 Просто 12+ 21 .00 Доро- 
га 16+ 0.00 Короли нокаутов 
16+ 0.30 С. «Дневники «Красной 
туфельки» 18+ 1.00 Удачная 
ночь 16+ 1 .30 Х/ф «Г ангстеры в 
океане» 16+ 

ТВЦ 

6.50 Настроение 8.35, 11.50 

Х/ф «Три полуграции» 12 + 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 Соб ытия 1 2.25 Постскрип- 
тум 16+ 13.25 Б центре собы- 
тий 16+ 14.50, 19.30 Город 
новостей 15.10 Городское со- 
брание 12+ 16.00 Х/ф «Возвра- 
щение резидента» 12+ 17.50 
Простые сложности 12+ 18.25 
Право голоса 16+ 1 9.45 С. «Сча- 
стливчик Пашка» 16+ 21.45, 

1.25 Петровка, 38 16+ 22.30 
Крым. Территория весны 16+ 

23.05 Без обмана 16+ 0.30 
Футбольный центр 0.55 Мозго- 
вой штурм 12+ 1 .45 С. «Инспек- 
тор Линли» 12+ 3.35 Х/ф «Кара- 
си» 16+ 5.15 Любить по Матве- 
еву 12+ 

ЗВЕЗДД 

6.50 Комендант Кремля 12+ 

7.00, 5.40 Москва фронту 12+ 

7.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+ 

8.05 С. «Рожденная революци- 
ей» 6+ 9.00, 13.00, 18.00, 

22.35 Новости дня 1 4.50 С. «На 
углу, у Патриарших» 16+ 18.30 
Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле 12+ 1 9.1 5 
С. «Профессия следователь» 16+ 

20.35 Х/ф «Монолог» 6+ 23.00 
Легенды советского сыска 16+ 
0.30 Китай. Пекин 6+ 1 .20 Ору- 
жие XX века 12+ 1.45 Х/ф «Же- 
стокий романс» 6+ 4.1 5 Х/ф «Ве- 
сенний призыв» 6+ 
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і 


продавцы * 

вгвііші<Иорапн№^і агІВООи р|0. 

| ВОДИ ТЕШ-СБ ОРШЩКИ 

■:( і/п&юолб.ігсм 

тел ■ Я-930- 812-90-09 


В мапвэиі «Продеты 
(СТ КСГОН, ул, 


ПРОДАВЕЦ В ВИННЫИ ОТДЕЛ 

график: 2 дня - работа, 2 дня - отдых 
лш от 15000 руб. 

тал. 8-Э20-079-4Д-46, 8-920-079-81 -82 


В магазин 

требуется 

ПРОДАВЕЦ 
КОНСУЛЬТАНТ 

уд* 40 лет Октября^ 10 


2 дня - работа, 2 дня - отдых 

з/п средняя 15000 руб. 


тел. 8 91012120 07 


Строительныя маркет «Ваш дом» 


ПРОДАВЕЦ 


11000 руб* 


пюфнк: 

2 дни - работа, 
2 дня - отдых 


полный соипакет 

тел. 0(83145) 2-43-56 
ст. Кстово 

ул. Магистральная, а, 1 


| Пиццерия «Пыл-жар» (ул. Островского, д.1) 
к примет на работу 

гашшРША 

тел. 8-904-798-99-99 


В магазин 


(около «Датского идее») 
требуется 




тал. 8-951-915-66-40 Ц 


Поволг-нк 



РЕКЛАМА 


требуются 


-ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в рыболовный отдел 

-ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 

в с «явный отдел 

(ЗМ ІРЦ Шщ&жщ щ&хф 



п. І-ІІ-Н, в [8*1] 468-08-70 
[звенишь с 10.00 до 15.80] 


без возрастных ограничений 


В магазин бытовой техники требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

мг 5 дней - работа. 2 дня - отдых 

з/Л от 15000 руб. 


2-Б1 -88, В-9НВ-7ВО-74-Е 


В магазин автозапчастей требуются 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ] 

КАССИР 

тая. 1-73-33, 249-90, 9-83-86, 9-920-933-48-91 


В продуктовый магазин требуются 

-ПРОДАВЕЦ 


-ГРУЗЧИК 

твп, 2-48-20. 2-41-1 7 


г. Кстово, пр. Рачкова, 18 


В продуктовый магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ 

тал. 8-987-534-72-13 


ВразшчаюіцпПся ЬдггтедЯмый поселок ЭкпДариіня «ТРЕХРЕЧЬЕ* требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
специалист по продвижению продаж- 


опыт работы обязателен 
З/іе оклад + премия 


Резюме оставлять на сейте 

млтм.Згіѵѳгв.ги 

18-951-909-44-00 


приглашаем на работу 


РАЯ 




ПРОДАВЦА 

З/П 1731 

УБОРЩИЦУ 

^тейтир.удм:. 


^ полный соцпакет бесплатное обучение 

возможность карьерного роста оформление по тк РФ 

, 8-03О-7Л 1 "61 -ВО, Екатерина АнатольввнЕ 


Срочно 


работа в Н. Новгороде, і/п достотси 
тел. 8 (831) 465-64-23 


В салон красоты требуется 

і\ѵевйиивср^ 

з/п, обучение 
Ітвлі. а Віа 937 17 15/ 


Салону мужской одежды «Вавилон» 
ТРЦ «Пирамида», 2 этаж 
требуется 





НЯ 

опыт работы 
приветствуется ! 

график ’ 

2 дня - работа, 2 дня - отдых 

з/п оклад + % 


тел. 8-920-059-88-65, Наталья 


В ТРЦ «Пирамидам 

требуется 

ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ 

з/п: оклад + 

тел. 8-920-298-37-07. 


ПРИГЛАШАЕТ ИА РАБОТУ 

• ОПЕРАТОРА СБОРІЧИОІ 

• ОПЕРАТОРА СКЛАДА 
•УБОРЩИЦУ 


пятидневный графах 
с 9.00 до 18.00, 

оформление 
по Ж РФ 

Работа в Котовском р-нѳ, остановка «Птицефабрика» 

тел. 9-54-71, 8-920-014-47-82, 8-910-881-70-94 

Кстовский индустриальный парк- 1 , блог 8 реклама 


I г;}>збуѵ>:ѵл 


ОХРАННИКИ 


Ітел. 8-І64-635-44-І6 






ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

ж. , Ж. 

работ в г. Кстово, вахта (область) 


2 дня - работа, 2 дня - отдых 
\ сутки - работа, двое - отдых / 
\ ночной / 

Л А 8(831)245-31-03 Г 


М50УЛвд@й№7ф 

требуются 

на постоянную 9 

работу 

тел. 2-84-45 • 


§ ПОНЕДЕЛЬНИК 
І ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

дм шш ракізш на бишнііні нин|і 
Рекнммый отдел газеты «Эемлапі»| 
240-01, 24Й 2, 240-03, 240-04 1 н. 


ГРУППА КОМПАНИЙ «СНС» 

единый джггшбьютор Брітгиш Американ Табакко 

«ОРО* и *АМІ* объявляет конкуре на должности 


ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(работа с водителем на автомобиле компании) 

опыт прямых гфоаджобшатвдшн 

также С л/а и в/> щг. В (компенсаціи ГСМ и аморпщация а/м) 

доход до 60000 руб. (оклад + бонус) 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (работа в паре с торговым 
представителем на автомобиле компании ГАЗ-2705) 

огъгг работы от 3 лет {официальный), кот В, С, знание устройства а/и 

доход до 30000 руб. (оклад + бонус) 

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 
С РОЗНИЧНЫМИ КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

іШрввйВШІн# не ниже среднего профессионального, отличное знание ЕноеІ, первичной 
документации, опыт работы с актами сверок, огнг работы в зар/кз 

доход до 25000 руб. 


КОМПЛЕКТОВЩИК 5 

огъл работы на складе приветствуется, физическая выноелшостъ, І 

набор товара по накладной, рвэшуэка а/м (налитки, сигареты) | 

доход до 28000 рр. 
оформление по Ж РФ, соцпакет 
оплачиваемый отпуск 23 календарных дней, больничный лист 


тал. 8 (831) 482-73-74, 8-905-196-15-47, 
іговюд, ул. Ларина, 26/1, ѳ-лпаіі: іігГоѲпш 


На постоянную работу требуются 

ОХРАННИК 

объекты а промзоне 
график работы: 
сутки - работа, трое - отдых 
э/п за смену на руки: 

6 разр - от 2200 руб. 

4 раэр. - от 1900 руб. 

ВОДИТЕЛЬ- 

ОХРАННИК 


(кат. «О») 
график работы: 

2 дня по 12 часов. - работа 

2 дня - отдых 

а/п на руки - 18800 руб. 

тел. 5-38-36 



Автотранспортной компании 



з/п 15000 руб. 


требования: 

опыт работы желателен 

условия: 

график: 2 дня - работа, 2 дня - отдых 
оформление по ТК РФ 
оплата сотовой связи, питания 
работа в п. Ждановский 


о 

Н 

% 

О 

а 


ОХРАННИК 

I работа в п. Ждановский 

тел. 8-962-510-27-38 


Приглашаем на работу 

ОХРАННИКОВ 

сутки - работа, трое - отдых 
^0**2 дня - работа, 2 дня - отдых 
^ 2 дня ■ работа, 4 дня ■ отдых 

помощь б обртіеніш 

зарплата без задержек две раза В месяц 


В ЕЕЗзш Ш и НЭП КЕН 


требуется 




резюме высылать на е-шаіі: тагіа.эаѵсНепко@і1есогр.ги 

8 8 (831 ) 820-00-07 


В 


8-908-72-1 0-1 32 


заработная плата высокая 
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ТреТуютЯся 

ПОД РАБОТЧ И КИ 

УБОРЩИЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ 
Граждане СНГ, РФ 
График: день, ночь по 1 2 часов 
Работа в разных районах города 

Смена 600-650 руб. 


вея. 8-920-075-77-72 


На 


БУЛЬДОЗЕРИСТ 

опыт работы 
на импортной технике 

оплата высокая 

ШБШИАИк 


1^^^ В8 ‘ крод> '"ІІ 

электромонтер] 

з/п 22600 руб. 

РАБОЧИЕ 

з/п К 

к доставка служебным транспортом 1 

Тим. 8(891|418-71-161 
1^- 4-910-142-17-44 1 


шшлтші 

В «Кстовский ЖЭК» 

ДВОРНИ! 

В 8-952-788-Т 



В крупную оптовую 
компанию требуются 

ГРУЗЧИКИ 

з/п от 22000 руб. 

Рабочее место: Кстовский р-н, 
ост. «Птицефабрика» 

тел. 8-930-81 6-96-65 
8(831) 277-81-70 



• ГРУЗЧИКИ 
•ОПЕРАТОРЫ 


'920-001-15-83, 

В -920 -00 1-60-50, 0-020-0»-: 


Организации [ул, Береговая) требуется 

ГПѴОІІИР 3/п 10000 и* 

ІРУаЧИн 

тел. 8-910-107-86-66, Алексей 
81831)422-66-77, Марина 


ПРОРАБ 

(начальник участка) 
с опытом работы 


ООО «КДМ» требуется 

ИЗОЛИРОВЩИК 

на иіер—оиіоля цті 

|"рув| 

обучение, оформление по ТК РФ 

з/п от 15000 руб. 


тея. 1(831)41!- 


На мебельную фабрику (г. Кстово) требуются 
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
желательно с опытом работы, з/п от 20000 руб. + % 

Ь* тал. 8-903-657-85-65, 


• СТАН 0ЧНИКИ-ФРЕ8ЕР08УЦЦИКИ, з/п 30000 руб. + преі 
график работы: с 9.00 до 15.00, э/п 10000 руб 

КОМПЛЕСТОВЩИК ФУРНИТУРЫ 


• ПОВАР, гр 


мия 


м., ж., с опытом работы, э/п от 15000 руб. 

• ШДОВЩіІ на склад гтаѳй продукции, м., ж., 

с опытом работы на мебельном производстве, з/п от 25000 руб. 

* СЕКРЕТАРЬ - з/п от 15000 руб. 

тал. 9-82-40 


Требуется 


ПО ХОЗЯЙСТВУ 


(Кстовский р-н) 

чистоплотная 


з/п 20000 руб. 


тел. 8-908-762-Ж-37. Геннадий 


Дворец культуры нефтехимиков 
объявляет набор на должность 



ііі 


I щ 
с выпотием функций 
рабочего мѳбауякмнию 
здания 

своевременная з/п, соцпакет 
Запись па собеседование 

по тел 1 4-38-22 


электромонтажная организация 

для вещания работ на территории ОАО «ЛЖОЙЛ^Нішетроднефтеоргсинтѳэ» 

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОГОРОДНИХ ГРАЖДАНІ 

на замещение сл едую щих вакансий 


з/п «г 23000 РУО 

+ ПРЕМИЯ 

по вторичным цепям, с опытом и без опыта работы 


СВАРЩИК 


З/П от 23000 ПІ+ премия 
З/П от 20000 РУО. + премия 


И ЭСТШПДЦ ОБЩЕСІРОИПЛЫІЫЕ РАБОТЫ 


Звонить строго пн-гтт, с 9.00 до 18.00 

тел. 8-951-904-95-79 


МПК «Ксговсхспй^ 
Мясоедов» ) требуются 

•тощ Г( И . з/. от 20000 руб. 

'ШЩЦмктфЪ/кщя 

з/пегЗООООруб, + % . 

з/п 10000 руб. 

ШШ& - з/п от 35000 руб. 
*Ш№ (шуффштд - з/псделим 
*В0Ш “ з/п 11000 руб. + проезд 

шимш (и 

ЛѴРщр|гІѴЦПѴѴ ПѴПІѴрМТІІ 

-8/П 30000 руб. + % 

шштстлм-фѵшѵь. 

Міо ига еоазстию 

■рабуапн 


ІѴБ 0 РЩИЦА 

Н 00 до 19.00 

Дш- 720 - 84-57 


Сервисной і 


УБОРЩИЦЫ 

з/п от 9000 руб. 

удобный график работы 

гттгь 



ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

Убор щица 
произво дс твенных 


ПОМЕЩЕНИЙ 


график: с 8.00 до 17.00 

ОХР АННИК 

график: сутки - работа, 
трое - отдых 

тел. 8-929-050-93-89 

в будни, с 8.00 до 17.00 


й 


РІТЫЕ55 ств 

Фитнес-нлуб РІШімМо 

приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ 


ТРЦ шВштрт ул. Зеленая, 24 ^ 

т. 8 910 1299999 § 


Требуются 


гражданам СНГ 
прѳ досгтавля ат сет 
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛ ЬЕ 

э/п от 21 000 руб. 

теп 8 (831) 413-44-79, отдел кщш 


Организации требуются 

ПЕКТР0М 

тел. 3-88-22, 8-920-033-33-49 


Требуются 

СШИР 


ши 


тел 


МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
ЧАСОВ 

обучение бесплатно 

8 (831) 246-52-30 
8-003-657-51-08 


Рабата специально для Вас 


для работы с і 

командировки 2/2, проезд 
и проживание оплачиваются, 
обучение бесплатное 
НИЧЕГО НЕ ПРОДАЕМ, 

РАБОТА ПОСТОЯНЬ 

запись на собеседование по тел. 

Я (881) 41В-42-В7, 8-903044-0І-17 



коѵ 

ОСП «КДВ Групп^аоимі 


ГРУЗЧИКИ 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
з/п до 25000 руб. 
тел 8-91 5-935 -75-69, 8-915-945-12-31 


РАБОЧИЕ В ЦЕХ: 


«-ВАЛЬЦОВЩИК холо 
«ОПРШЮАНОВІ 
ПЕОЮСТРУММ М 


ІОГО МЕТАЛЛА 


оформление по ТК РФ 
ежемесячная премия 
доставка служебным транспортом 

тел. 6 - 49-59 


ООО «Нижегороднефтеоргсиктез-сервис» требуются 
на постоянную работу 

■ ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 

■Аі и 21000 руб. * иимсині лрмн )0 4М 

■ СЛЕСАРЬ по ремонту технологических установок 

іЛі м 22000 руО. * нижни іірмш |( ООН 

■ГАЗОРЕЗЧИК 

■Аі м 22000 руО. * имияим приш |0 ОМ 


к кандидатам: 4-6 раэр., опыт работы по 

Кандидатам, не имеющим рабочей специальности, предлагается обучение 
за счет предприятия в учебных центрах г. Кстово и Н. Новгорода 

Оформление по ТК РФ, работа 5 промзоне, доставка слукебньи транспортом 
Мы еаршюруао стальную зераиодр» мату, полный соцпакет 


. 5-47-67 


иикстоеспй трпный завод* 

ТртЩжтш (территория завода «Агат») 

♦ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

по монтажу трубы ПНД 

♦ МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА 

желательно со знанием устройства экструдера 

♦ КОНТРОЛЕР 0ТК 

♦ МЕНЕДЖЕР НА ОТГРУЗКУ 

резюме на: РгоІіогаѵа@ІщІоѵіх.п 2 

тел. 8 (831) 216-05-86 факс 8 (831) 216-05-87 


ЗАО «РООМі требуются 

ОПЕРАТОР 


З/П 17000 руб. 


график: 5 дней - работе, 2 дня - отдых 
служебный транспорт 

тел. 5-91-42, 8-915-945-46-00 


ООО «Синергия Маркет Нижний 
Новгорода требуется ^ 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

выкладка продукции, фото отчет 

э/п 24500 руб.. компенсация 
ГСМ, сотовой связи, 
оформление по ТК РФ 
работа по г. Кстово, Павлово 
служебный транспорт 


т». 6 - 91 - 42 , 8 - 916 - 846 - 48-00 


Б дек по производству РЕКЛАМА 

ПАХ/А1СЕ 


•згамадш-этиковшишм 

ФАСОВШЖ1Ы 

з/п от 15000 руб. до 20000 руб. 
МАО» ■ шште 
з/п от 18000 руб. до 25000 руб. 
можно без опыта работы 

варшіша 

з/п от 15000 руб. до 20000 руб. 
можно без опыта работы 
*штшжш з/п от 18000 руб. 
•ОВОРНПК з/п от 10000 р^б. 
«ТКГОВОа з/п от 17000 руб, 
*Ш€ёР1ІШШ; ночные смены, 
з/п 8000 руб. 

тттшштттш 

з/п 18000 руб,, можно без 
опыта работы 

•СЛЕШЫСАНІЕХННК 

з/п до 20000 руб. 

«и/*— < 9 - 1 1 - 45 , 9 - 65-45 


/000 *Ниішродшй автомобильный завод» {ст, Кстово) примет на работуЧ 

О СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА - э/п от 15000 руб, 

О ІТ0Э Л ЕКТРИ КА - э/п от 15000 руб. 

О ШЕИЩИ КА й, ШШйШ - э/п эээисігт от опята работе 
О ОБТЯЖЧИКА МЕБЕЛИ (автомобильной) - э/п 

О УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ 

- з/п 15000 рув. 

изьв&всвмзЕВ гггіШю„оіб.«і 


і 30000 руб, 

оценил 


I! В магазин «Мир бытовой тонки» треФ/іотся 1 

Организации требуются на работу 

ПР 

кои 

з/п от' 

@8-9 

ОДДВЕЦ 

1 - 

СТОРОЖА 

ірафик работы сменный 
э/п 14000 руб. оформление по ТК РФ 

СУЛЬТДНТ 

13000 руб. 

51-918-34-44 

тал. В-41 -41 ѵ В-8Ю-ВЖ-В4*Ж 

І ПОНЕДЕЛЬНИК 

І ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
для заказа мши на (мжаиші номер 
Ранами отдал гаэоты «Эвніяпп 

240-01, 240-02, 240-03, 240-04 

■ адрес: 2 микрорайон, д. 25 
К [бывшая Черная 
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УЧЕБА И КАРЬЕРА 


В кафе «ДИАЛОГ * 

(п* Ждановский) требуются 





тел. 8 905193 43 85 


В столовую 

(п. Ждановский) требуются 


ПОВАРА з/ппиіііпі 


ты. В-905-193-43-85 


ПОДРАБОТКА 

"с 20.05 по 26.05 

РАБОЧИЕ 


КАССИР 

(продажа билетов) 


тел, 8-917-990-63-13 


Организации требуются 
на постоянную работу (г. Кстово) 

о МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

Ьф тел. 8 (831)216-02-86 

•> ИНЖЕНЕР- 
ЭЛЕКТРОНЩИК 

Ьф тел. В-910-367-04-11 


ЗАО «дск-нн» : ж* 

приглашает на работу • оператора ПУ 
оформление по ТК РФ • б/и 


соцпакет • ФР 1 птѵ . 

доставка автотранспортом • юит^лѳра о ік 
предприятия 

з/п по 


г. Кстово, промзона • 

тал. 8 - 910 - 798 - 10-96 ‘ 



ЗАО -Поволжье нѳфтвгшілѳктро шита*, грглаеоет на работу 


по ремонту автомобильной тохннки 

э/п от 20000 руб. 

УБОРЩИЦУ на неп олный рабочий 

э/п 5000 руб 


требуются гппд 

ФОРМОВЩИК пекарня 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
УБОРЩИЦА 
РАЗНОРАБОЧИЙ 
ВОДИТЕЛЬ с А/а I 

э/п шхОООО руб, 1 

те*. 6(031)213-1 5-1 9, ВНИ-б» 


на склад (сг. Кстово) требуются 

П 0П6РДТ0Р КДОСИР 

знание 1С: 8 обязательно 

а/п 18000 руб. 

о КЛДДОВЩИК- 

колшлектаащик 

на 1/2 дал (I с 12.00 до 17 . 00 ) 

а/п ІОООО руб. 

теп. 8 (831) 439-76-42 
439-76-43, 439-76-44, Игорь 


^ МАСТЕР 

НА АВТОМОЙКУ 

с водительскими 
правами кат. В 

Желательно техническое образование 
з/п 20000 руб. + прения до 60% 
График: два дня - работа с 8,00 
до 22,00, два дня - отдых 
Оформление по ТК РФ. Обучение. 


тел. 8-951 -904-66-64 


ОАО «Гепмвьй шш Ксгаскогэ раИші» 

требуются на постоянную работу 

''СЛЕСАРЬ 

по ремонту оборудования 
тепловых сетей 


В Кстовскую цыпральвую 
районную больницу требуются 


ТРАКТОРИСТ 

/г 14000 «№б, 

ВОДИТЕЛЬ 

а/п 12000 руб. 

АВТОСЛЕСАРЬ 

а/п 12000 руб. 

ЭЛЕКТРИК 


з/п 15000 
Г. 8-< 


тел. 8-902-784-6 1 -99 

ОПЕРАТОР 
стиральных машин 

тел | 920 ОСИ 2І-63 

САДОВНИК 

тел. 7-69-31 


✓ 


ВОДИТЕЛЬ 

■ ■ автомобиля 


000 ПаіішііЯ МФО 


стабильная оплата труда, 
полный соцпакет 


тел. 3-85-04 


В магазины аЛятерочка* 

(г. Кшзн), и, Ждановский) требуются 

ГРУЗЧИКИ 

график: 2 дня - работа, 
2 дня - отдых 

з/п 1 □□□□ руб, 

тел. 8-908-753-39-07 


на пнтаянвдп работу требуется 

ОХРАННУК 

з/п от 18000 руб. 
графікдіод-ра&хэд дім-тра 
шел. 2-44-00, 8-920-040-06-55 

УБОРЩИЦА 

з/п 16500 

-ОШфЛЕ 

з/п от 25000 руб. 

график 2ж- р&ш, 2 рі - отда 
тел. 2-44-00 



ОАО «Кстовский хлеб» 

примет на работу 

♦ГРУЗЧИКА СЫРЬЯ 

тел. 2 65 74, 2-64-40 

♦ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

тел. 8-920-047-29-69 

♦ УКЛАДЧИКА- 
УПАКОВЩИКА 


ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНЫХ 


♦ УБОРЩИЦУ 

тел. 2-64-40 


. УБОРЩИЦЫ 
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ 


ООО , 

«ВОЛГА-ДЭКА» 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 


тел. 6-40-80 , Вера Васильевна, звонитъ до 17.00 

тел. 8-910-399-06-13 , Светлана Владимиррвна. зяошпь до 21.00 


ОФИЦИАНТЫ 


В кафе (СТЦ «Мега») требуется 


ОПЫТА РАБОТЫ 

іменный 

руб, до 1ЯООО руб. 


ХОЛОДНОГО ЦЕХА 

график: 3 дня-рнботв. з дня-отдыи 
■/И « 15000 руб. діа 17000 руб. 

утром проезд бесплатный 
оформление по ТК РФ, соцпакет 


АД^НС- Г КиТОВй, ЛР ПОБЕДЫ, ■ 


| Эстетик-центр «Маренго» 

I приглашает на работу 

I врача-косметалога 

мхтеров ногтевого сервиса 

парикмахеров-універсалов 

визажистов __ 

тел. 9 - 02-77 

8-910-128-47-68 

8 - 908 - 733 - 77-06 


в кафе требуется 


тал, 8-952-760-08-06 


ві 


-мотель «Олимп» 


(с, Запрудное) требуются 

.щи*** 


Івйвир 





среднее специальное), опыт работы приветствуется 


ТОУОТА 


і$ мойки и химическая чистка автомобилей иностранного 
производства, подготовка автомобилей кгуэодаже 

УСАОВИШ з/п до 30000 руб*, 

сменный график работы, (4 дня -работа, 2 дня -отдых) 
работа в верхней части города (г Н. Новгород, ук Ларина, 30) 
оформление согласно ТК РФ, соцпакет, корпоративный транспорт 

е-таіі: праігіетігоѵа@Іоуоіапп,ги 

■ГОЯ. 8 (831) 425-85-85, Наталья 


оформление по ТК РФ, соцпакет 

тел. 2-70-72. 5-44-60 


Пел. і- 43 - 29 , 6 - 920 - 032 - 48 -ВВ 



I тел. 8-960-1 75-97-59. М2МД-1 5-01 


В буфет по лиции (ул. Чванова, 1) 
требуйся 

БУФЕТЧИЦА 

СІ0ЙГІ5.00 те. 1 ). 8-903-/93-43-85 


В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ 

-ІШИЦІАНТ 
■СТАРШИЙ ІѴІЦИАНТ 
■ІУІВНІЫІ РАБІІІИК 
■УБОРЩІЩА 

тал. 8-903-044-70-41, 7-20-00 


В суши-бар ^КДОТТМІИТИ/^ 
(ТРЦ «Пирамида») требуются 

АДМИНИСТРАТОР 


э/п договорная 


график: 2 дня - работа, 
с 10.00 до 21.00, 2 дня - отдых 

те\.8-?0й-350-7 1 НаЗ 


ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР I 

з/п от 18000 руб, з 

ірефшс работы: 2дш - работа, 2 дан - отдых 

ОФИЦИАНТ 

з/п от 14000 руб, 

график работы: 2 дан - работа, 2 дня - отдых 


тел. 8-962-50-80-800 


ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 


татмі 


з/п сдельная 


К»! 


тел. 7-02-02 
8-903-604-26-36 


Требуются 

♦ АВТОЭЛЕКТРИК 

♦ АВТОСЛЕСАРЬ 

(ржхховка^ покраска) 

♦ АВТОМОЙЩИК 

♦ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

(иэтогдааение 


2-46-40 


Стровтельзоб организации требуются 

♦ Прораб ПГС 

♦ Ишкенер ПТ0 

4- Электрогазосварщики 

♦ Плотики-бетонщики 
4- Подсобные рабони 



В такси требуется 

ДИСПЕТЧЕР 

тел. 7-01-01 


ОХРАННИКОВ 

магазин «ОБИ» (СТЦ «Мега») 
графики: 

2 дня - работа, 2 дня - Отдых, 
сутки - работа, двое - отдых 

з/п от 18000 руб. 

тел. 8-960-161-03-33 


база (Кстовский р-н) 

график: 

сутки - работа, двое - отдых 

з/п 1200 руб./сутки 

тел. 8-904-905-51-60 


Организации очень нужен 





\АІ 


Ь 


условия работы идеальные 

тел. 9-40-44 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
удобные графики роботы 

до і ставку служебным тршшорішм до места работы и обратно 
заработную плату от 10000 руб, (Выплата 2 раза В месяц) 
соблюдение всех норм ТК Рф І гггМп ГДДДТТДТДТ] 


Требуются 


ДВОРНИК 

з/п 12000 руб. 

“ад"™* 

тел. 8-987-750-25-23 


В свози с расширением врішодоші «Завод Труд» 

(г. Н. Новгород, ул. Ларина, д. 18) срочно примат на работу 

>швей - з/п сдельная от 25000 руб. (обучение) 

У НАЛАДЧИКА 

з/п сдельная от 25000 руб. 

УГАЛЬВАНИКОШ 

з/п сдельная от 20000 руб. (обучение, льготный стаж) 
УУЯОПЦИКІУ - з/п 1 1000 руб. 

> СЛЕСАРЯ -РЕМОНТНИКА - з/п от 25000 руб. 
УГАІОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА - з/п от 25000 руб. 

Новое современное оборудование, частичная оплата питания, 
компенсация проезда, полный соцпакет. 

Проезд автобусам №216, ЗОО до осгшнонк» «Зевод Труд» 

тел. 8 (831) 466-82-51. 8-920-075-61-07. Ш 


Организации требуются 

•ГАЗОСВАРЩИК 

•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

тел. 3-56-72. 8-951 -917-68-38 



тел. 1-962-512-20-69 













ОО «ЗЕМЛЯКИ» 

Ы №19 (925) 17 мая 2014 


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


РАБОТА I ПРОДАЖА И ОБМЕН 
^1 011 недвижимость ^ 


Требуются водители с л/а. 

Тел. В-952-451-33-33. 

Требуются отделочники. 

Тел. В-920-064-74-54. 

Требуется диспетчер в такси. 
Тел. В-920-007-30-67. 

Требуется букмекер-кассир 
(знание ПК, опыт работы не обя- 
зателен, обучение на месте), 
1100 руб./смена. 

Тел. 8-980-756-83-74, Сергей. 

Требуется продавец-консульт. 
Тел. В- 920-012-00-70. 

Требуется водитель кат. «В». 


Тел. В-950-350-10-90. 


Требуются кассир, работник 
торгового зала (супермаркеты, 
опыт не обязателен, индивиду- 
альный график, возможность со- 
вмещения, почасовая оплата, 
выплаты до 2 раз в неделю. 

Тел. (В31)42В-15-55, В-953-415- 
92-42. 


Требуется продавец в магазин 
продуктов. 3/пл. от 15000 руб. 
Тел . В - 920-035- 88- 75 . 


Организации по доставке воды 
требуется кладовщик. 

Тел. В - 920- 03 5- ВВ- 55 . 


Продажа комнат, квартир. 
Срочный выкуп квартир, до- 
мов, земельных участков. 
Тел. 8-964-835-03-08. 


ПРОДАЮ комнату. 

Тел. В-964- ВЗ 7- ЗВ- 50 . 

ПРОДАЮ Тжомн^ш^ю квартиру. 


Тел. В-904-7В7-59- 


ПРОДАЮ 1 -комнатную «малосе- 
мейку* (2 м/р-н, 25), 1600 т.р. 
Тел. 8-920-078-ёі-02. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
(43/23/9 кв.м, пр. Победы, 14, 
от хозяина). 

Тел. В- 902-309- ВВ-36. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. В-904- 799-76- ВО . 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. В- 920-003- 63-07. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную «хрущев- 
ку*, 1720 тыс. руб. 

Тел. 8-950-353-40-^ 


ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
[пл. Мира, 6). 

Тел. В-960- 629-65- 0В. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
на ул. Береговая. 2050 тыс. руб. 
Тел. 8- 9 06- 369- 7 6- 24. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
(от хозяина). 

Тел. В-904-924- 2В-12. 

ПРОДАЮ 2-комнатную «бреж- 
невку*. 

Тел. В-902- 7В2- 17-90. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в пер. Энергетиков. 

Тел. В-903- 603-40-В0. 

ПРОДАЮ 2-комнатные квартиры 


Гел. В-950-353 


ЗВ. 


Требуется флорист. Оклад + %. 
Тел. В-905-193-16-45. 

Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной. 

Тел. В-960- 1ВВ-77-41. 

Требуются столяры. 

Тел. 8-920-056-97-00. 

ИЩУ няню (ребенку 6 мес., ст. 
Кстово, с В до 11), 200 р./день. 
Тел. В- 904 -055- 0 6- 77, Светлана. 

Требуется подсобный рабочий. 
Тел. 3-02-02, В-902-6В6-ЗВ-70. 


Требуется сторож 
Тел. В-904-054-21-0' 


Требуется водитель-экспедитор 
кат. «С*. 

Тел. В-906-349-05-50. 


Требуется строитель. 

Тел. 8(831)413-36-31. 

Требуются автомойщики. 

Тел. В-910-797-92-06. 

Требуются охранники (сутки/ 
трое; Зеленый город). 

Тел. В-904-394-97-35. 

Требуется продавец игрушек. 
Тел. В-903-052-15-34. 

В кафе требуется дворник. 

Тел. 8- 904 - 7 85- 65 -40 . 

Требуется продавец продуктов. 
Тел. В-908-743- 94-96. 

Требуются охранник в «Мира- 
тор г*. 3/пл. 1000 руб. /день. 

Тел 8-964-830-66-90. 

Требу етс я охра и н ик в п ром зону 
Тел. 2-44-24. 

Требуются разнорабочие. 

Тел. В-910-125-59-44. 

Тр е бу етс я а втосл есар ь . 

Тел. 8-910-1 25-59-44. 


ПРОДАЮ 1-комнатную«малосе- 
мейку*. 

Тел. В-915-931-47-54. 

ПРОДАЮ срочно 1-комнатную 
квартиру в хор. сосг. 

Тел. 8-920-028-20-09. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную кооп. 
квартиру (31,3 кв.м, 4 этаж, уг- 
ловая с двумя окнами, балкон, 
кирп. дом). 

Тел. В-904-914-11-25. 


АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 


ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН 

* 



Ж 8-910-895-0-695, 8-906-752-38-32 
ул. ОСТрОВСЮО, 1 (м-н 4 Ьригдоц|*г 2 этаж) 


ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
в Ноеоликееве, 1150 тыс. руб. 
Тел. В-904-926-95-50, 7-77-60. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. В-903- 60В- 22- 24 . 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. В-951-913-59-92. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
(5/5-эт. кирп. дома), 1950 т.р. 
Тел. 8-908' 725-81-21. 


ПРОДАЮ 1 -комнатную «бреж- 
невку». 

Тел. 8-920-074-57-00. 

ПРОДАЮ 1-комнатную «бреж- 
невку* (3/5-эт. кирп. дома). 

Тел. В-904-791 -89-70. 

ПРОДАЮ 1- комнатную квартиру 
улуч. план. 

Тел. В- 91 0- ЗВ6-ЗВ- 58, 3-53-76. 

ПРОДАЮ срочно 1-комнатную 
квартиру. 

Тел. В- 91 0- ЗВ6-ЗВ- 58, 3-53-76. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. В-903-808-56-99. 


ПРО, 


ОДАЮ 2-комнатную «хрущев- 
ку*, 3-комнатную квартиру. 

Тел. В-964-В37-ЗВ-50. 


ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

(г. Кстово) - || 


объявляет прием учащихся 
на 2014-2015 учебный год 
по спѳцѵшльностям 

і экзамены 

30 мая (гѵпжца) ■ 17.00 

тел. для справок 

7-70-39, 2-1 5-33 


♦ Іктора 

+ Домра, балалайка 
4- Духовые шруціиш 

(флейта, кларнет, 
саксофон, труба) 

4 Соаыюс пенис 
4 Хоровое 



Учебный центр кИНШІЛВСТэ 
пщтшшшшт пройти обучение не кургеж щт вщттыж. 

іПолікаеіателі ПК 

^іумгалтероішй учет для начннашщнж 158 
і1С:5ргшітірия +1Сл торгашЕЯ-склад + МІ-С7 
1С: е^рплата-управленне персоналом 
4Курсы английского языка 

4 Охрана труда й 

^Пожарно-технический минимум | 

40казанне паршй медицинской помощи | 


(«Комфорт*, ул. Театральная). 
Тел. В- 90В- ? 22- 36 - 54 . 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел. В-902-305-49-55. 

ПРОДАЮ 2- комнатную «хрущев- 
ку* (сост. хор., центр). 

Тел. В-950- 602-85- 32. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
(3 м/р-н, 35-эт. пан. дома). 

Тел. 8-9ЙЗ-603-78-97. 

ПРОДАЮ 2- комнатную «хрущев- 
ку* в центре. 

Тел. В- 91 5- 933-92- 98. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
на пл. Ленина. 

Тел. В-90В-739-47-13, 7-77-60. 

•ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Ль 



ТЕПЕРЬ ИПОТЕКУ В ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» 
ОФОРМИТЬ С НАМИ ПРОЩЕ 


ѵп-кзіото.пі, ѵп 10126Н>к.пГ 


теп. 8-902-303-92-85, 8-920-296-66-39 


ПРОДАЮ 2-комнатную «бреж- 
невку* (ул. Жуковского, 3 этаж). 
Тел. 8-908-725-81-21. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел. В-910-399-02-23. 


ПРОДАЮ срочно 3-комнатную 
квартиру (ремонт, частич. ме- 
бель, ул. Зеленая, 3/5-эт. дома). 
Тел. 6-920-050-04-41 . 


ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру 
ул. пл. (63 кв.м, две лоджии, пл. 
Ленина, от хозяина), 3500 т.р. 
Тел. 8-Й04-781 -29-67. 

ПРОДАЮ срочно 3-комнатную 
квартиру (77 кв.м, 1/2-эт. дома). 
Цена договорная. 

Тел. В-9В7- 550-90- 32. 

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру 
(114 кв.м). 

Тел. В-920-009-17-90. 


ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру 
план. 

-915-931-47-54. 


улуч. план. 
Тел. 8-Ё 


ПРОДАЮ 3-комнатную кварти- 
ру, недорого. 

Тел. В-915-951-02-30. 

ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру. 
Тел. В-903 -608- 56 -99. 



ДОЛЕВОЕ СТ РОИТЕЛЬСТВО 
Ч ЭТАГП7 1 ПРОДАНА 

ТТлтг^гегггтіттгт сШашжЙЭ'с 

Ій II 


ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру. 
Тел. В-950-352-50-60. 

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру. 
Тел. В-903-056-54-00. 

ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру. 
Тел. В-951 -903-82-57. 

ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру 
в Новоликееве (ср. эт.), 2300 т.р. 
Тел. В-920-252-53-07. 


Учебный центр 

«Кжущр&вмк ИНФО* 

гт\€ ЖплмВнс на ОБУЧЖИЕ 
п» управлениям: 


Охрана труда 



Бщнескурс 
Специалист по 
1 С: Предприятие 
Сметное дело 


языка 



І ВОДИТЕЛЬ 

на экскаватор-погрузчик 
• тел. 8 (831) 230-12-15 



Проегшдещвіцд, разреиілшілая дскуиентацн, I 


і тнит.СТар.Іппоѵ.ги 
тел. 9-23-73, 8 (831) 278-93-30 # 278-93-24 


ПРОДАЮ 4- комнатную квартиру 
(ул. Жуковского), недорого. 

Тел. В- 903- 603- 7 &- 9 7 . 

ПРОДАЮ 4-комнатную квартиру. 
Тел. В-952- 462- 85- 07. 

ПРОДАЮ 5-комнатную квартиру 
(пл. Ленина, кирп. дом), недо- 
рого. 

Тел. В- 90В-739-47- 1 3, 7-77-60. 

ПРОДАЮ дом в Подвалихе. 

Тел. 8^950-346-25-75. 

ПРОДАЮ дома в ст. Кстове, 
Зименках, В. Враге, Шаве. 

Тел. 8-90Й-662-20-Й8. 

ПРОДАЮ новый дом в с. Кадни- 
цы. 

Тел. В-951 -903-В2-57. 

ПРОДАЮ дом . 

Тел, р-37-52, В-90В-721-97-04. 


ПОКУПКА 

012 недвижимость у 


Срочный выкуп квартир, домов 
[за наличные, от хозяина). 

Тел. 8-910-89^-08-95. 

КУПЛЮ комнату, 1-комнатную 
квартиру, недорого. 

Тел. 8-91 5-933-92-98. 

КУПЛЮ 1-2 -комнатную квартиру. 
Тел. В- 902- 303 - 92- 85 . 

КУПЛЮ 1-2 -комнатную квартиру. 
Тел. В- 91 0-399-02-23, 7-51-76. 


$ 


этную і 


Т С Ж 


-87. 


СДАЮ квартиры посуточно. 

Тел. 8-987-390-82-27, Валерия. 


СДАЮ жилье командированным. 
Тел. 8-987-390-82-27, Валерия. 




ООО «Связист» 

Объявляет об шжрьгтя 
вакансий: 

Электромонтера 

(обслуживания сети передачи 
данных и КТВ) - а/п т івооо руб. 

Требование: 

шшниѳ ПК, 
опыт настройки 
сетевого оборудования, 
наличие л/а 

Специалиста 

по работе с клиентами: 


консультезроаянив клиентов по телефону 
об услугах Интернет м кабельного 


Оформление по Ж РФ, 
график работы доенный 




СДАЮ комфортабельные номе- 
ра (часы, сутки; ст. Кстово). 

Тел. В- 905-867- 53-31 . 


СДАЮ квартиры (часы, сутки). 
Тел. 8-930-707-05-01. 


СДАЮ квартиру (часы, сутки). 
Тел. В- 908-728- 57-17. 


СДАЮ 3-комнатную квартиру (от 
хозяина). 

Тел. 8-9О4-789-30-54 . 

СДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. В-904-397-34-02. 

СДАЮ 2-комнатную квартиру 
(без мебели, от хозяина). 

Тел. 8-904-968-96-39. 

СДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. В- 904-043-05-04. 

СДАЮ квартиру (часы, сутки). 
Тел. В- 908-733- 94-87. 

СДАЮ 2-комнатную квартиру (от 
хозяина). 

Тел. В-920-253-37-02. 


СДАЮ 1 -комнатную квартиру (от 
хозяина, с мебелью). 

Тел. В- 930- В03- 57- 83 . 


КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру 
'от хозяина, наличные). 

"ел. В- 91 0-&86-38-58, 3-53-76. 


Тел. В- 902- 303 “92 


КУПЛЮ дом до 100 тыс. руб. 
Тел. В-930- В03-33-53. 


СДАЮ ЖИЛЬЕ 
П13 іедвижиміЕТЬ ▼ 


Е іДЮ . 

Тел. 8-952-452- 10-49. 

СДАЮ квартиру, комнату. 

Тел. 2-09-Й, 8-320-052-18-66. 

СДАЮ квартиру посуточно. 

Тел. В-904-917-76-09. 

СДАЮ посуточно 2-х и 1- ком- 
натную квартиры (хорошие). 

Тел. 8-962-512-85-84. 

СДАЮ ва^ти^ (часы, сутки). 

СДАЮ квартиры (часы, сутки) 
Тел. 8-930-719-71-10. 

СДАЮ жилье. 

Тел. 8- 908-164-15-67. 


СДАЮ 2-х и 3- комнатную квар- 
тиры для командированных. 

Тел. В- 903-600- 61 -35. 

СДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. В - 904- 042- 97- 67 . 

СДАЮ квартиры. 

Тел. 8-910-897-89-66. 


ПОИСК НАЙМА 

НИ недвижимость У 


СНИМУ квартиру (от хозяина). 
Тел. В-952-451-94-96. 

СНИМУ квартиру, комнату. 

Тел. 2-88-86, В-920-009-14-16. 

СНИМУ жилье (от хозяина). 

Тел. В- 950-353- 40- ЗВ . 

Организация СНИМЕТ жилье. 
Тел. В- 91 0-В95- 0В-95. 

СНИМУ жилье семье, рабочим. 
Тел. В-910-В73-01-55. 


СНИМУ 1-2-3-4 -комнатные квар- 
тиры, дома (от хозяина). 

Тел. 8-987-390-82-27, Валерия. 


СНИМУ 1-2-3- комнатную кварти- 
ры (от хозяина). 

Тел. В-920-071-В1-01, 2-93-40. 


СНИМУ квартиру (от хозяина). 
Тел. 8-904-799-76-80. 

СН И МУ 1-2- ком н атную кв арти ру 
(от хозяина). 

Тел. В-90В- 160-43-43. 

СНИМУ 1-2 -комнатную квартиру. 
Тел. В-953-574-19-19. 


Организации требуется 

БУХГАЛТЕР 

Н А УЧАСТОК 

расчетный счет, касса, 
подотчетные лица 
опыт работы от 2 лет 

з/п от 20000 руб. 

“ резюме на ѳ-тші, 

Шх\ 

тел. 8-920-031-82-65 


ТЬ 


Телеканал 

■Связист ТВ» 

приглашает на работ? 
энергичных, решительных 

и целеустремленных 

Ут@бАШЪ1ЮЁЫК»Щ8Ш0НШЩ ВНДШМіШ, 

опыт рашгы здншгаош ш рйдеоршя? 

Звоните! * 















ОТ «ЗЕМЛЯКИ» 

№19(925) 17 мая 2014 


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


<(Ь ПРОДАЖА! 
ОФИСОВ 

на ул. ПОЛЕВАЯ ІСугырина) 


ИЛ. 8-23-73. а (8311 278-93-30. 278-93-24 


ДАЧИ, УЧАСТКИ 
Р15 недвижимость У 


ПРОДАЮ землю в Шелокше (10 
соток). Цена договорная. 

Тел. 8-961-635-29-70. 

ПРОДАЮ участок вТИЗ «Медик*. 
Тел. 8-906-356-73-99. 

ПРОДАЮ участок в Кадницах. 
Тел. 8-902-305-49-55. 

ПРОДАЮ зем. участки в Кстово 
и районе. 

Тел. 8-930-700-44-80. 

ПРОДАЮ участок в с/о «Соснов- 
ское* (5 соток, по кадастровой 
стоимости, 2-этажн. кирп. домик 
в подарок), без торга. 
Тел.8-908-762-80-20. 

ПРОДАЮ сад в с/о «Мичуринец* 
(5 соток, свет, вода), 160 т.р. 
Тел. 8-910-382-85-68. 


ПРОДАЮ садовый дом в с/т 
«Родник* (около с. Безводное, 
недалеко р. Волга, от Кстово 12 
км), 380 тыс. руб. 

Тел. 8-950-342-10-09. 


ПРОДАЮ сад в с/о «Сосновс- 
кое-2». 

Тел. 8-960-1 84-38-48 . 

ПРОДАЮ сад в с/о «Акация*. 
Тел. 8-903-657-25-25. 


СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 



ПОМЕЩЕНИЕ 

ул. 40 лет Октября, 1 2 . 

(бывшая аптека «36,6») ! 

те* 8-953-415-56-56 ! 


МОТОЦИКЛЫ, ЛЕГКОВОЙ 
021 транспорт у 


АВТОМОБИЛЕЙ 

тм М51ЯЫШ 8-920067-Э9-27 



АВТОСКУПКА. Выгодные цены 

Тел. 8-905-661-02-57. 


АВТОСКУПКА 


ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 
ВАЗ, ГАЗ ель, иномарки 

Снимаю с учета 

тел. В-920-253- 1 8- 6В 




Стоянка большегруз, транспорта. 
Тел. 8-910-105-08-03. 

ПРОДАЮ ШЕВИ-Нива 2003 г.в. 
(сост. очень хор., реальный пр. 
100 тыс. км), 205 т.р.. торг. 

Тел. 8-909-287-95-27. 


ПРОДАЮ сад в с/о «Березка* (за 
д. Караулово). 

Тел. 8-902-687-60-38. 

ПРОДАЮ сад в с/о «Весна* (4,3 
сотки, ухожен, документы име- 
ются). 

Тел. 8-920-033-94-89. 


ПРОДАЮ ОАЕѴѴОО- Мехіа 2010 
г.в. (сост. хор.), 250 т.р., торг. 
Тел. 8-920-002-72-54. 

ПРОДАЮ ЗАЗ-Славута 2005 г.в., 
60 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-905-660-30-60, 2-48-22. 


ПРОДАЮ срочно сад в с/о 
«Мичуринец». 

Тел. 8-904-900-17-28. 


ПРОДАЮ ШКОДА-Фабия 2008 
г.в. (цвет синий, пр. 90 тыс. км). 
Тел. 8-904-781-05-87. 


ПРОДАЮ сад. 

Тел. 8-904-926-95-50, 7-77-60. 

ПРОДАЮ сад в с/т «Факел*. 
Тел. 8-903-603-78-97. 


ПРОДАЮ сад в с/о «Исток*. 
Тел. 8-902-782-34-65. 


КУПЛЮ паи Большем окри неко- 
го сельсовета. 

Тел. 8-920-293-52-87. 


КУПЛЮ дачный домик с участ- 
ком до 30 тыс. руб. 

Тел. 8-903-657-06-64. 


ГАРАЖИ 

011 недвижимость у 


ПРОДАЮ гараж в ГСК «Автолю- 
битель* (свет, погреб, 25,7 кв.м). 
Тел. 8-905-662-20-98. 


ДЛЯ БИЗНЕСА 

017 недвижимпсть ^ 


СДАЮ офисные помещения. 
Тел. 8-920-057-99-78. 


Рекламный отдел 240-01, 240-02 
газеты « Земляки » 240-03, 240-04 


Стоимость объявлений за строку текста 
для физических лиц: «)Килье» | .«Аето» | . «Разное» - 70 р/. 

«Услуги», « Работа», «Сдаю жилье» - НО р^э. 
для организаций и ЧП ю всея разделах - НО руб. 


ПРОДАЮ МИЦУБИСИ-Паджеро 
1992 г.в. 

Тел. 8-904-919-72-78. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2117 ЛАДА- Кали- 
на 2010 г.в. 

Тел. 8-910-799-40-30. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2104 2008 г.в. (ин- 
жектор, цв. «серебро*, муз., 
сиг нал из., пр. 56077 км, сост. 
уд овл етв орител ьн ое ) . 

Тел. 8-908-751-79-78. 

ПРОДАЮ ВАЗ- 21 043 2004 г.в. 
Тел. 8-910-877-81-07. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2105 2003 г.в. (цв. 
темно-бордовый, пр. 138 тыс. 
км), 35 тыс. руб. 

Тел. 8-902-305-34-91. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2106 1977 г.в. (цв. 
желтый, один хоз., сост. отл.), 
40 т.р.; ВАЗ-2114 2008 г.в. (цв. 
«мурена*, пр. 45 тыс.км), 145т. р. 
Тел. 8-910-101-28-05. 

ПРОДАЮ ВАЗ-21074 2005 г.в. 
(сосг. хор), 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-915-938-39-09. 

ПРОДАЮ срочно ВАЗ-21074 
2010 г.в. (не битая, не краш., пр. 
40 тыс. км, один хозяин, без 
зимы), 135 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-904-793-32-01. 


ПРОДАЮ ВАЗ-21099 2000 г.в., 
60 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-915-939-87-72. 


КУПЛЮ сварочные электроды, 
проволоку, фторопласт. 

Тел. 8-987-394-15-67. 


ПРОДАЮ ВАЗ-21099 2002 г.в. 
Тел. 8-920-294-55-65. 

ПРОДАЮ ГАЗ- 31 02 2007 г.в. 
Тел. 8-961-635-18-95. 

ПРОДАЮ ОКА-1 1 1130 2003 г.в. 
(цв. белый, сосг. хор., + компл. 
зимн. резины, КПП, двигатель). 
Тел. 8-952-478-86-38, после 16, 
Геннадий. 

ПРОДАЮ нов. мотоцикл «АГРА*. 
Тел. 8-920-025-79-74. 

СДАЮ в аренду РЕН О- Логан. 
Тел. 8-920-065-01-61. 


АВТОБУСЫ, ГРУЗОВОЙ 
О 22 транспорт у 


ПРОДАЮ ГАЗЕЛЬ-фермер 2004 
г.в. (дв. 406, карбюратор, ГБО, 
кузов 3 м, высокий тент), 185 
тыс. руб., торг. 

Тел. 8-920-023-89-53. 

ПРОДАЮ ГАЗЕЛЬ 2011 г.в. 

Тел. 8-904-069-15-74. 


ДЛЯ БИЗНЕСА, ТОРГОВЛИ 
034 разное У 


ПРОДАЮ новый мороз, ларь 
(350 л), 12000 руб. 

Тел. 8-904-911-57-03. 


ПРИМУ грунт (от. Кстово). 
Тел.3-920-000-33-84. 


ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ 
030 разное У 


РЕКЛАМА 


ПРОДАЮ шотландских и бри- 
танских котят от элитных про- 
изводителей. Доступн. цены. 
Тел. 8-920-065-48-15. 


ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

Широкий спектр услуг , 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ Р 

й-А ВЕТБ>ИНЙРНАЯ ПОМОЩЬ 

«■ьВР». Ультразвуковая чистка 

Рнинробош ѵл ТйППИІШЯВ ІА 

иіг с ЯД0 «ГіІГоі У л - 12 

Ьвес ІЯіООлр 17.0І т№ 8-920-064^02-63 


ПРОДАЮ шотландских вислоу- 
хих котят. 

Тел. 3-930-710-39-25. 



Помогите пристроить котят (1 ,5 
мес., два черненьких, серый по- 
лосат., террит. автосервиса). 
Тел. 2-92-22, 3-910-122-14-67. 

ОТДАМ котят в добрые руки. 
Тел. 3-950-353-40-33. 


Организация закупает 



МЕТАЛЛОВ 13 

ДОРОГО 


тея. 8-ИО-ЭЯ-ЗС-И. 8-952-774-Я 3-П 5 


Іишні:і .ГТГП 


ст. Кстово, ул. Ломоносова, 34 

(база управления механизацией) 

тѳл. 8-920-040-07-48 




ООО «Волга- Маталл* 


■ом и ОТХОДЫ 

ЧЕРНЫХ м ЦВЕТНЫХ 
■МЕТАЛЛОВ 


Самовывоз 
и демонтаж 
любой сложности 1 


Территории стояв вики «АГАТ» 
■ЧТии ул- Ступишиие 

сбв.оо-ів.эо ТШІ. В (831) 413-02-47 \ 
» 5.00-1 ело 8-920-253-02-47 5 


ООО «Патриот» закупает | 

пои и отходы, 

ЩШШЖЖ 


физических и юридических лиц 
ім-сб С 8.00 № 17.00 № 9чт нѵодні 


ТенипцнозвдмвНериЕ» ДО 7Мб руб./т 

тел. 8-9204113-74^40 
9-41-79 РЕКЛАМА 


ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
035 разное ^ 


РЫи 1 АМА 

Ячмень, пшеница, отруби. 
Тел. 8-904-396-11-74. 

ПРОДАЮ пчелосемьи. 

Тел. 3-920-011-65-90. 


ПРОДАЮ молоко коровье. 
Тел. 4-53-70. 


ПРОДАЮ модульную баню из 
бруса (6x2,2 м, с фундаментом). 
Тел. 3-902-306-41-90. 


КУПЛЮ срочно иконы от 30 тыс. 
руб., книги, самовары. 

Тел. 3-910-337-03-96. 


КУПЛЮ старинные иконы от 
30000 руб., книги, самовары. 
Тел. 8-920-010-30-30. 


КУПЛЮ медь, олово, кабель, 
свинец, тверд, сплав. Приеду. 
Тел. 8-960-171-73-51, без вых. 



ОТДАМ котят (дымчатые и бе- 
лые, 2 мес.). 

Тел. 3-920-044-24-04. 



ОТДАМ воспитан., 
симп. котят. 

Тел. В-960-193- 
94-64. 


Пристраиваются щенки (будут 
среди, размера, окрас палевый 
с темной маской, отлично под- 
даются дрессировке). 

Тел. 3-920-257-53-37, Катя, 
8-920-007-08-91, Динара. 


ВЕІІРЫ ПАРНЫЙ 
КАБИНЕТ 

Ветра- В.В. КРЫЛОВ 
2 микрорайон, 19, м-н «Маркиз» 
тал. 7-4 ИМИ», 7-48-Ш, 3-906-351-61-06 



Французский бульдог (кобель) 
приглашает на вязку. 

Тел. 8-950-629-79-59. 


ПРОДАЮ поросят (1 мес.). 

Тел. 3-904-730-27-90, 3-903-767- 
61 -ВО. 


ПРИМУ В ДАР 
041 помощь У 


521 . Угловой диван. 

653. Аквариум, компьютер. 

681. Мяг. мебель, газ. колонку. 

692. Сейф, кресла. 

672. Ходунки для взрослых. 

675. Холодильник. 

681 . Кухонный его л, табуреты. 
685. Диван-чебурашку, компью- 
терный стол. 

688. Детское белье от 1,5 лет, 
жен. обувь (р. 38-39). 

693. Компьютер или ноутбук, те- 
левизор. 

694. Ручную швейную машинку. 

695. Инвалидную коляску. 

697. Вешалку для одежды. 

699. Стиральную машинку. 

700. Корм, лекарства для собак. 
702. Муж. обувь (р. 49). 

704. Книжный шкаф, книжные 
полки. 

705. Кухонную мебель. 

706. 1,5- сп а льну ю кро вать. 

711. Гараж в любом состоянии. 

712. Любую кровать с матрасом. 

713. Детский велосипед (от 2,5 
до 3-х лет). 


714. Женскую одежду (р. 48-54). 

715. Кровать 2-спальную. 


ОТДАМ БЕЗВОЗМЕЗДІО 
042 помощь ^ 


1. Женские пальто с воротником 
(р. 50). 

2. Женскую норковую шапку. 

3. Женское пальто (р. 50. 

4. Мужскую одежду (р. 46-48). 

5. Шифоньер двухстворчатый. 

6 . Холодильник. 

7. Кухонную мебель. 

8 . Часть стенки. 

9. Корм для собак. 

10. Газовую плиту. 

Условия публикации объявлений в 
разделах «ПРИМУ в ДАР* и «ОТ- 
ДАМ БЕЗВОЗМЕЗДНО* на стр. 22 


ПОТЕРИ И ІАХОДКІ 
043 помощь ^ 


Диплом №СБ6758812, выданный 
ГОУ СПО КНТ от 22.06.2007 г. на 
имя Александра Сергеевича Гу- 
гина, считать недействитель- 
ным. 

В редакции газеты «Земляки» 
были оставлены очки вфутляре. 
Тел. 2-40-01, 2-40-02. 


ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
052 услуги ^ 


Компания «Мэри Кэй» приглаша- 
ет на мастер-класс и сотрудников. 
Тел. 3-950-343-93-33, В-905-662- 
47-66, Елена. 




Фото и видеосъемка, монтаж. 
Тел. 8-905-660-80-00, Александр. 


Тамада + видео + фото. 

Тел. 3-920-253-72-30, Ирина. 


Фото и видеосъемка. Качество. 
Тел. 8-930-710-21-15, Евгений. 


Видеосъемка. НО-качество 
Тел. 8-961-638-80-41, Михаил. 


РЕМОНТ ТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ 
054 услуги У 


Антенны любые. Установка. 
Тел. 3-929-053-33-22. 


спутниковое / 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 'Г 

КОНДИЦИОНЕРЫ 

тел. 8-805-886-44-1 С . I 



Окончание на стр. 24 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


Защита и долговечность 
кузова 


умные вещи 


Сохранение автомобиля 
в первозданном виде - 
мечта любого 
автовладельца. 

Однако в процессе эксплуатации 
машины на ее кузове неуклонно 
растет число мелких царапин, ско- 
лов и потертостей. Крометого, ла- 
кокрасочное покрытие подверже- 
но воздействию солнечного света 
и со временем выгорает. Как от- 
срочить старение деталей кузова 
вашего четырехколесного друга? 
Ответ можете найти на авгомоеч- 
ном комплексе «Бегемот», где 
уже используют современные 
средства защиты лакокрасочного 
покрытия - ВОСКОВОЙ КОНСЕР- 
ВАНТ ЛАКА. 

ВОСКОВОЙ КОНСЕРВАНТ ЛАКА 
- это полимерное соединение, ко- 
торое снижает воздействие вред- 
ной среды - таких как дорожные 
реагенты или кислотные осадки, 
химические вещества моющих 
средств, ультрафиолет, а также 
повышает устойчивость ЛКП к ме- 
ханическим повреждениям. 


ВОСКОВОЙ КОНСЕРВАНТ ЛАКА 
обеспечивает более высокий уро- 
вень защиты, чем обыкновенный 
воск, и сохраняет свои свойства в 
течение длительного времени: от 
одного до трех месяцев. Посколь- 
ку полимеры образуют прочную 
восковую пленку на кузове, грязь 
и влага не могут вступить в кон- 
такт с лакокрасочным покрытием. 
Регулярное нанесение полимерно- 
го состава позволяет длительное 
время сохранить респектабельный 
вид вашего авто. 

АМК «Бегемот» существует бо- 
лее десяти лет, и за это время она 
успела завоевать множество по- 
стоянных клиентов. Работая с 
нами, вы получаете гарантирован- 
ный результат в сжатые сроки с 
гарантируемым качеством. Вы 
всегда можете рассчитывать на 
качественный сервис в любое 
удобное для вас время. 

Мы работаем 
24 часа в сутки для вас. 
Тел- 8-950-379-10-14 


БЕГЕМОТ 

АВТ0МОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 


г. Кстово, ул. Торцом а ЭА 
поворот но ПМК-82, горою N04 
-полировка фар 



ДИАГНОСТИКА 


УСТАНОВКА И ПРОДАЖА: 
ЬОжринные ашшы Швят 
Г(Сигтли»ацйи*с а -том пуском) Т® 


>702039! 





Лучшие специалисты 

ООО «гэс-нн» 

качественно установят 
на ваш автомобиль 

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ГАЗОБАЛЛОННОЕ 
ОБОРУДОВАНІИ 

Производим 

йшщятттш и ремонт ГБО 

ЦЕНЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ 
тел. 8-951 -91 -81 -951 
Кстово-13, промзона 



К$1оѵо 


ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК 

Приглашаем автолюбителей посетить наш магазин! 

У нас Вы найдете автозапчасти, аксессуары, доп. 
оборудование, автожимню, автомасла, АКБ практически 
для всех марок автомобилей . 

Если необходимого товара нет в наличии, воспользуйтесь 
заказом товара со склада, при этом срок исполнения заказа 
зависит от выборе склада и сроков доставки. 

Широкий выбор наименований оригинальных и 
неоригинальных запчастей для иномарок различных 
производителей и разветвленная сеть поставщиков 
позволяют максимально быстро находить необходимые 
автозапчасти. Более половины наименований запчастей 
доставляются в срок 1 -2 дня. 

Наш магазин предлагает покупателям выгодные цены и 
гарантирует качество реализуемых товаров! Мы всегда 
готовы помочь Вам с выбором нужных деталей. 


8 902 309 62 80 8 902 681 54 14 


ѵк.сот/аиіокзіоѵо 

Важные детали для вашего автомобиля! 


Окончание. Начало на етр. 23 

Интернет беспроводной. 

Тел. 8-920-253-48-32. 


РЕМОНТ 

ноутбуков, компьютеров, мониторов, 
оргтехники, ЖК-твлѳвиэоров 
и плазменных панелей 
Выезд на дом 
Заправка 
и восстановление 
картриджей 

тал. 2-76-91, 

ул. 40 лет 

ООО «Промпта» 


Ремонт холодильников всех ма- 
рок (город, район). Гарантия. 
Тел. 8-903-602-13-15, без вых. 



Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Установка 
кондиционеров. 

Тел. 8-904-787-64-34. 



Срочный ремонт компьютеров. 
Тел. 8-920-013-11-76, без вых. 



РЕМОНТ-УСТАНОВКА 


стиральных машин 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
кондиционеров 
спутникового ТВ 

Каждому 



М. В-953-415-88-16 



Ремонт, уст-ка стиральн., посу- 
домоеч. машин, газ. и эл. плит. 
Тел. 8(831)423-40-39, 3-910-130- 


Ремонт компьютеров. Недорого. 
Тел. 8-950-615-24-78. 



Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ 
МОНИТОРОВ, НОУТБУКОВ 
БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ 
ШІАНШЕШЫХГОК., КШПЬЮТЕРШ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 



тел. 2-9644 
В-929-041-94-11 


Ремонт холод ил ьников, стир. 
машин- автоматов. 

Тел. 8-908-730-33-73. 



Ремонт холодильников, стир. ма- 
шин-автоматов, водонагревате- 
лей, электрических духовок. 
Тел] 8-904-920-20-76. 


Ремонт холодильников, стир. ма- 
шин-автоматов (Кстово + район). 
Тел. 8-902-303-39-82. 



тел. В-902-303-55-20 


Ремонт холод ил ьников, стир. 
машин- автоматов. 

Тел. 8-920-052-93-27. 


Ремонт стиральных машин, холо- 
дильников. 

Тел. 8-920-299-92-19. 


80-17. 


Перетяжка, ремонт м/мебели 
Тел. 8-950-350-60-06. 


Обивка, ремонт м/мебели. 
Тел. 8-950-350-350-1. 


Обивка мебели, ремонт. 
Тел. 8-920-253-28-61. 


Ремонт, обивка мягкой мебе- 
ли на дому. Быстро. 

Тел. 8-952-474-65-88, Юрий. 


ДЛЯ БИЗНЕСА, УЧЕБЫ 
055 услуги У 


Дипломные и курсовые работы. 
Тел.8-920-026-65-70. 


СПЕЦТЕШКА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

05В услуги V 


ГАЗЕЛЬ (13 мест), ПАЗ (25 
мест), МЕРСЕДЕС (25 мест). 
Тел. 8-902-306-60-87. 


Услуги автобуса ПАЗ (25 мест), 
ГАЗЕЛЬ (15 мест). 

Тел. 8-987-550-61-42. 


Услуги автобусов ПАЗ. Зак- 
лючаем договора. 

Тел. 8-920-034-00-99. 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

(Ситроен джампер, 17 м 1 ) 

по городу, области, за руйшж 

каартарныѳ, офисные переезды 

ГРУЗЧИКИ 

тел, а-950-607-33-33 № 


ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузч. 
Тел. 8-930-715-22-80. 

Г/перевозки. ГАЗЕЛЬ. Грузч. 
Тел. 8-920-058-23-84. 

ГАЗЕЛЬ (4 м). Г/перевозки. 
Тел. 8-920-066-99-91. 


ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузчики. 
Тел. 8-910-895-76-62. 

ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузчики. 
Тел. 8-960-197-12-45. 

ГАЗЕЛЬ большая. Грузчики. 
Тел. 8-902-304-87-68. 

ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузчики. 
Тел. 8-902-307-68-73. 


Грузоперевозки. ГАЗЕЛЬ, ФИАТ. 
Тел. 8-920-040-38-37. 


ГАЗЕЛЬ (4 м). Переезды, грузч. 
Тел. 8-952-448-54-09, Алексей. 

ГАЗЕЛЬ (4 м). Грузчики. 

Тел. 8-920-021-32-63. 

Грузоперевозки. ГАЗЕЛЬ. 

Тел. 8-904-790-68-59. 


«АВТОПАРК 52» КЯІ 

♦ Автобусы ПАЗ ка любы* зрзддшкн, Ё 





тел. 8-904-909-94-41 р 
8(831) ДЗО-37-ОЕ 413-И-Д1 


Грузоперевозки. Грузчики. 

Тел. 8-953-551-59-70. 

Г/перевозки. ГАЗЕЛЬ (18 куб.м). 
Тел. 8-920-069-54-30. 

ГАЗЕЛЬ (4,20x1,90x2,00 м). Гру- 
зоперевозки. Грузчики. 

Тел. 8-920-071-27-87. 

Обработка земли мотобло- 
ком. Кошение, выкорчевыва- 
ние, распил. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки. Грузчики. 
Тел. 8-909-295-34-30. 


ДРОВА (борем) 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

. 8(831) 482-95-83, 418-15-74 

жтѵ.ЫоІгшіе-гіп.гу, шжіезтаіриі.то 


Пиломат-л любой. Доставка. 

Тел. 8-904-782-50-49. 

Пиломатериал, дрова, опилки. 
До от с! вк а 

Тел. 8-905-666-91-00, 8-905-193- 
61-76. 


Пиломатер- л, вагонка, европол. 
Тел. 8-903-608-57-76, 8-905-660- 
26-91 . 


Пиломатер-л, дрова, опилки 
Тел. 8-960-162-15-06. 


Пиломат-л 1, 2 сорт. Недорого. 
Тел. 8-952-765-77-27. 

ПРОДАЮ бетон. Доставка мик- 
серами. 

Тел. 8-920-252-45-27. 

Навоз, песок, земля. 

Тел. 8-960-193-73-33. 

Окончание на стр. 25 


за рулем 


за рулем 


ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ 


ВСЕ В НАЛИЧИИ 

• Томф 



тел. 8-920-069-72-73 


/Ш 





пруа ул* Талалушкина, 1/1 і 
тел. 8(83145) 3-01-92 %( 

ШИНН? 31 


Полная ДИАГНОСТИКА 
электронных систем 

Ремонт, ДИАГНОСТИКА 
электрооборудования 

Заправка, ДИАГНОСТИКА 
ремонт кондиционеров 


АВТОМОЙКА 




СЕ*> МОЙКА ІЮ ЗАПИСИ 
тел. 8-920-251-36-36 


і~ д ■ жг\я д п ^ Услуг* ннусір по городу, обмет н Роса* КРУГЛОСУТОЧНО 

тШТАІ Ѵ/Г Р теп. 8-920-253-97-93, 8(831) 413-97-93 А 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


+ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПЕЦТЕХНИКУ 


* Автокран «Урал» 25 т 
(не менее 4 часов) 

* КамАЗ 53213-вышка 
(высота подъема 30 м) 

* МАЭ 555102-самосва 

* МАЗ 5337 МДК (щетка, 

* МТ3 82.1 - 

* МТЭ82.1 - 


л ПО т) 

, бочка) 


ига м 3 ) 

10.01 


* Погрузчик ХСМА 
& Автогрѳйдѳр ГС 
ГС 14.02, ДЗ-98 
«Каток «Динапаю» (16т) 
«ГАЗ 3307 ПУМ 

Й одмѳтально -уборочная) 
АЗ-полупрнцеп 


♦ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

♦ ВЫВОЗ МУСОРА 

♦ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
ЛЮБЫХ КАТЕГОРИЙ 


кл. 2-39-39, 8-908-744-00-01, 8402-686-68-15, 8451401-70-Я 


Окончание. Начало на стр. 24 

Навоз, песок, земля. 

Тел. 8-906-366-66-28. 


Навоз, перегнои, песок, 
Тел. 8-904-799-61-10. 

Навоз, земля, песок. 
Тел. 8-950-612-56-40. 

Навоз, земля, песок. 
Тел. 8-904-784-74-72. 


КАМАЗ (6 м, 13 т., полн. при- 
вод). Песок, ОПГС, мусор. 
Тел. 8-920-034-72-53. 


Песок, ОПГС, щебень, навоз, 
грунт, перегной. ЗИЛ (до 6 т.). 
Тел. 8-950-629-38-15. 

Песок, ОПГС, чернозем, ще- 
бень (от 5 до 20 тонн). 

Тел. 8-910-137-41-27. 


ПРОДАЮ навоз, песок, торф, 
щебень, ОПГС. 

Тел. 8-903-054-52-38. 

Песок, щебень, ОПГС, навоз. 
Тел.8-902-300-97-62. 


Услуги КАМАЗа (17 т.). Песок, 
щебень, ОПГС. Вывоз мусора. 
Тел. 8-904-908-02-81. 


Щебень, песок, ОПГС (30 т.). 
Тел. 8-902-787-75-30, 
8-920-064-74-54. 


Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
(22 тонны). 

Тел. 8-904-789-91-07. 

Кирпич, песок, ОПГС, торф. 

Тел. 8-950-370-28-29. 

ЗИЛ (6 т). Песок, щебень, ОПГС, 
раствор, бетон. Вывоз мусора. 
Тел. 8-951-917-03-27. 

Песок, щебень, грунт, ОПГС, 
мусор, земля (5-30 тонн). 
Тел. 8-920-078-88-22. 


Песок, щебень, ОПГС, земля. 
Тел. 8-910-888-00-98. 

Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
(до 5 тонн). Вывоз мусора. 

Тел. 8-920-005-34-94. 


Песок, ОПГС, чернозем, ще- 
бень. Услуги самосвала. 

Тел. 8-905-660-78-57. 

ОПГС, щебень, песок, плод, 
грунт. Вывоз мусора. ЗИЛ (5 т.). 
Тел. 8-902-684-81-62. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Услуги самосвала (5-20 т). 
Тел. 8-904-915-11-29. 

Песок, ОПГС, щебень, земля. 
Вывоз мусора (до 12 тонн). 

Тел. 8-908-753-92-89. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 8-987-559-71-72. 



Песок, щебень, ОПГС, плодо- 
родный грунт, торф. 

Тел. 8-904-040-77-18. 


Песок, щебень, ОПГС, плодо- 
родный грунт, навоз. 

Тел. 8-920-002-09-83. 


Щебень, песок, ОПГС, земля, 
торф (5 тонн). Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-789-03-77. 


минута молчания 


Совет ветеранов с прискор- 
бием сообщает: ушли из жиз- 
ни наши товарищи: Ольга 
Ивановна Бычкова, Алевти- 
на Павловна Миронова, Ли- 
дия Александровна Огани- 
на, Федор Павлович Конд- 
ратьев, Михаил Иванович 
Богов, Михаил Николаевич 
Малышев, Вера Геннадьев- 
на Шамшурина, Ангелина 
Васильевна Колодина, 
Александр Николаевич Ни- 
китин, Галина Семеновна 
Анкундимова, Александра 
Николаевна Хорина, Нина 
Ивановна Зыкова, Валенти- 
на Владимировна Кустаре- 
ва, Елизавета Федоровна 
Данилина, Иван Михайло- 
вич Сютин, Лев Владимиро- 
вич Горбачев, Фаина Кон- 
стантиновна Лунина, Вале- 
рий Юрьевич Наумов, Ели- 
завета Константиновна Ку- 
рапина, Клавдия Михайлов- 
на Гарцова, Владимир Вик- 
торович Рой, Александра 
Ивановна Манина, Клавдия 
Александровна Углева, На- 
дежда Борисовна Фролова, 
Юрий Николаевич Кузьми- 
чев, Клавдия Ивановна Ту- 
ранова, Валентина Василь- 
евна Зуева, Евгения Андре- 
евна Лукашова, Алексей 
Иванович Зубанов, Влади- 
мир Ильич Курганов, Евтн- 
фий Степанович Панов, Та- 
исия Николаевна Паутова, 
Валерий Яковлевич Тере- 
шонок, Сергей Николаевич 
Гаранин, Юлия Федоровна 
Демидова, Мария Иванов- 
на Пасечник, Ольга Михай- 
ловна Нелюбина, Антонина 
Петровна Синицына. Память 
об ушедших наших соотече- 
ственниках навсегда останет- 
ся в летописи района. 


8 мая ушла из жизни наша го- 
рячо любимая мама, бабушка, 
прабабушка 

Лукина 

Фаина Константиновна. 

Она была для нас любящим, 
добрым, отзывчивым челове- 
ком. Выражаем сердечную бла- 
годарность всем своим родным 
и близким, соседям, подругам 
и всем, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим мо- 
ральную и материальную под- 
держку в организации похорон. 

Низкий всем поклон. Храни 
вас Господь. 

Дочери, зять, невестка, 
внук, внучки, правнуки. 


Выражаем сердечную благо- 
дарность близким, друзьям, 
коллективам ООО «Строймеха- 
низация-5», «Еда с любовью», 
магазина «Верный шаг», пова- 
рам кафе «Африка» и всем, 
оказавшим моральную и мате- 
риальную поддержку в органи- 
зации похорон нашего любимо- 
го мужа, папы и дедушки 
Шатина 

Владимира Викторовича. 

Семья покойного. 


Союз потребительских об- 
ществ Котовского района выра- 
жает соболезнование родным и 
близким по поводу преждевре- 
менной смерти ветерана тру- 
да, заслуженного работника 
потребительской кооперации, 
бывшего председателя потре- 
бительского общества «Колос- 
Ж» 

Тур ано вой 
Клавдии Ивановны 


Кстовская районная ветеран- 
ская организация скорбит по 
поводу безвременной кончины 
ветерана труда, заслуженного 
работника потребкооперации 
Турановой 
Клавдии Ивановны 
и выражает соболезнования 
родным и близким. 


Выражаем сердечную благо- 
дарность родным, близким, 
друзьям, коллективам ООО 
«Кол ос- Ж», кафе «Диалог», 
Союза потребительских об- 
ществ Котовского района, жи- 
телям пос. Ждановский, всем, 
разделившим с нами горечь 
утраты и оказавшим м оральную 
и материальную поддержку в 
организации похорон нашей 
дорогой, любимой мамы, ба- 
бушки, прабабушки 
Турановой 
Клавдии Ивановны. 

Отдельное спасибо Н.Н. Боч- 
каревой, Н.И. Юркевич, Г.Ю. 
Фадеевой, И. А. Фадеевой. 
Низкий всем поклон. 

Муж, дети, внуки. 


Коллектив МБОУ СОШ №6 
выражает соболезнование род- 
ным и близким в связи со смер- 
тью ветерана педагогического 
труда 

Кабановой 

Веры Александровны 


Выражаем 
сердечную бла- 
годарность род- 
ным , близким , 
соседям, друзь- 
ям, коллективу 
ИП Тарасов 
А.П., коллективу 
кафе «Африка», 
разделившим с нами горечь ут- 
раты и оказавшим моральную 
и материальную поддержку в 
организации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки 

Малышева 

Михаила Николаевича. 

Низкий всем поклон. Храни 
вас Господь. 

Семья покойного. 


Рекламный отдел 240-01, 240-02 
газеты «Земляки» 240-03, 240-04 


Стоимость объявлений за строку текста 
для физических лнц:«)Кильея | .«А втс», «Разное» -70 р&. 

«Услуги», «Рсботш, «Сдаю жилье» - 140 р^э. 
для организаций н ЧП ю всех разделах - 140 руб. 



Песок, ОПГС, щебень, навоз. 
ГАЗ (до 6 тонн). Вывоз мусора. 
Тел.8-902-301-08-20. 

Песок, щебень, чернозем. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-950-629-90-40. 


Песок, щебень, чернозем. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-987-550-57-54. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 8-910-125-61-82. 

Окончание на стр. 26 


минута молчания 


Принимаем заказы на выпечку 

48 - 910 - 886 - 11 - 18 , 8 - 903 - 043 - 21-40 



«СТРОИТЕЛЬ» 

ИП Патова ГА Ш. СВОООДЫ, 9 


ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ 


«ВЕЧНОСТЬ» 


Услуги 

АВІОБУСА-КАТАФАЛКА 
АВТОБУСА. 



РИТУАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 


• полныя спмггр ритуальных услуг тел. 70-287 

! 8-960-169-20-20 

: 0-015-932-53-11 

• памятники и 3000 руб. КРУГЛОСУТОЧНО 

• ограды от 650 рубЛ ши 9 ЫИКПППаЙОН В 

• фотоовалы, благоустройство с ииг • , " 

• укладка брусчатки от 1950 рубЛ кв.м (*■ центральной аптекой) 

ип Юфеаиова м.ю. инн 524503332528 гііиаІпауакотрапіуа@таіІ.ги 


Общество с ограниченной ответственностью 

Военно-ритуальная компания 


РИТУАЛЬНЫЕ 

Ж""- УСЛ9ГИ 


знтуаль 

іолный 


Захар стоповой, 
автобусов, катафалка 


похорон 

Омовенію, облач 
бальзанация 


ул. Талалушкина, 8 I 

Запрудное * 
Чернуха » 


дін всех категорий граждан I ^ 
Вызов агента БЕСПЛАТНО I С 

в счет бюджетных средств | у 

О 


7 - 63 - 09 , 7 - 34 - 54 , 

8 - 930 - 707 - 86-95 
8 - 906 - 363 - 17-00 
8 - 951 - 91 0 - 04-85 


Нижегородская мемориальная компания 


ПАМЯТНИКИ 

ѵ™™.ѵгК-птк.ш ТЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
в ПОДАРОК только в мае 


МРАМОР 

ГРАНИТ 

чёрн ый 
серый 
красный 


пансионерам дополнительная скидка, 
рассрочка платежа, установка по области 


ул. Нижегородская, 2А (рынок) т. 2-20-28 
ул. Талалушкина, 8 (ВРК) т. 7-34-М 

ул. Маяковского, 4 (РАЙПО) т. 6-34-12 


шшшт в» ш ттш дейсшй в тШ шщ^тьтт бюджета' 


А 



" \І 


I памятники 

ограды, брусчатка 
благоустройство 

К 20-летию компании: 

■ скидка‘20% на доставку и установку 
памятников; 

■ оплата в удобном для клиента режиме 
пенсионерам - специальные скидки* 

г. Кстово, ул. Иванова, 9 
тел. 8 930 819 44 82 ѵѵѵ\лл/.с1іпдопп.ги 


КОМПАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

9 Р л тип л (( я=« 


Цедгишшэ в морг 


Услуги автобуса, 
Псшммніаі, оірц 


і (хранение) 
кление 10 дней] 


ВЫЗОВ АГЕНТА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО 
КРУГЛОСУТОЧНО 

перевозки по России 
изо рубеж 


тел. 4-75-60, 8-930-708-03-03 

НОВЫЙ АДРЕС ► ул. Магистральная. 12 








ТА «ЗЕМЛЯКИ» 

№19(925) 17 мая 2014 


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


Окончание. Начало на стр. 25 

Кирпич силикатный, керамичес- 
кий, красный полнотелый. Пе- 
сок, щебень, ОПГС. КАМАЗ-ма- 
нипулятор (5 т, стрела 18м). КА- 
МАЗ -самосвал. 

Тел. 8-902-686-92-48, 8-910-148- 
03-52. 


Автокраны УРАЛ-вездеход (25 т, 
21,7 м), КАМАЗ (20 т, 21,7 м). 
Тел. 8-910-389-39-09. 

Кран -манипулятор (г/п 15 т, 
борт 2,45x6 м, стрела 16 м, 
г/п 6 т), самосвал (15 т). 

Тел. 8-903-847-75-25, 8(831 ) 
416-16-50. 


Газобетонные блоки (пр-во Бор, 
Казань). Опалубка. Доставка. 
Тел. 8-903-847-13-42. 


Услуги манипулятора (г/п 15 
тонн, длина 9 м), фронтального 
погрузчика, самосвалов (12, 30 
т). Доставка щебня, песка, ОПГС 
Тел. 8-910-105-08-03. 


МАНИПУЛЯТОРА 


тѳл. В-920-040-00-91, безвыходных 


Услуги манипулятора (г/п 12 т, 
длина 9,5 м, стрела 13 м, 7 т). 

Тел. 8-902-686-75-56. 

Услуги автокрана, фронтальн. 
погрузчика, самосвала (20 т.). 
Доставка песка, щебня, ОПГС. 
Тел. 8-910-395-99-28. 


Бетон, раствор. Доставка. Пе- 
сок, щебень, ОПГС (от 20 тонн). 
Тел. 8-920-008-06-83, 8-920-292- 
44-17. 


Услуги манипулятора. ЖБИ- 

колыда. Доставка, установка. 
Тел. 8-904-784-66-77. 


КАМАЗ -манипулятор, КАМАЗ - 
самосвал. Вывоз мусора. 
Тел. 8-903-607-76-41. 


X # АВТОВЫШКА 20 и 22 м 

|_* БУРИЛ КА 
># ЭКСКДВАТОР-ПОГРУЗЧИ к 
С 'ЮВ-4СХК0ВШБ8, 


>* ГАЗЕЛЬ-ВЕЗДЕХОД 13 мест > 
тел, 8-920-01 2-ЗСИМ^ 8-9М-928-ЗЭ-77 


Бурение скважин. 

Тел. 8-904-910-48-28. 

Услуги манипулятора (5, 10 т), 
мини-экскават. ЖБИ-колыда. 

Водопровод, канализация. 

Тел. 8-902-303-18-22. 


СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ 
057 услуги ^ 


Кладка. Ремонт. Крыши. 
Тел. 8-904-796-50-71. 

Деревянный балкон от 8000 р. 
Тел. 8(831)415-65-73. 


Балконы, лоджии, остекление 
(дерево, алюминий, пластик). 
Отделка. Окна ПВХ. Гарантия. 
Тел. 8-920-253-87-37. 


Услуги крана (14-25 тонн). 
Тел. 8-920-296-83-33. 


х 

* 

5 


АВТОКРАН Урал 16 т, 25 т 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
САМОСВАЛ 5 т-30 т, 6 м з 
ВЫВОЗ СНЕГА. МУСОРА | 
тел. В-910-109-97-77 І 


Откачка выгребных ям. 

Тел, 8-930-800-11-37. 

Услуги экскаватора ЮМЗ. 
Тел. 8-904-910-48-28. 


Аренда спецтехники. 
Тел. 8-904-910-66-23. 


Услуги экскаватора- потру зч. САТ. 
Тел. 8-902-682-96-26. 


ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА 

ЛЮБЫХ дверныхи автомобильных 



тел. 8-904-391-23-10 


Балконы, лоджии. Отделка. 
Шкафы . Крыши. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Гарантия. 

Тел. 8-920-253-80-64. 


Балконы (дерево), пласт, окна. 
Тел. 8(831)410-80-11. 


Балконы. Обшивка. 
Тел. 8(831) 291-45-77. 


Реализация бетонных колец. 

Доставка, установка. 

Тел. 8-930-702-70-80, от. Кстово 





.»***> 


8 ( 831 ) 415 - 14-12 
8 - 902 - 650 - 06-43 



Балконы. Остекление, внут- 
ренняя отделка, крыши. 

Тел. 8-920-012-99-89. 


Балконы. Окна (дерево, пластик). 
Доступные цены, Гарантия. 

Тел. 8-903-057-29-34. 


Все виды работ по электрике. 
Тел. 3-56-72, 8-951-917-68-38. 


Услуги крана-манипулятора. Коп- 
ка, ЖБИ-кольца от производит. 
Тел. 8-951-918-57-47 

Водопровод, канализация. Мини- 
экскаватор. Копка траншей, ко- 
лодцев, фундаментов. ЖБИ- 
кольца. Доставка, установка. 
Тел. 8-951-907-79-79. 


Электрик с материалом. 
Тел. 8-910-790-99-54. 


Электрик. Все виды работ. 
Тел. 8-908-238-50-74. 


Электрик. 

Тел. 8-905-867-90-28. 


Услуги автокранов (1 6, 25 т.), 
фронтального погрузчика. 

Тел. 8-929-049-44-44. 


Электрик. 

Тел. 8-920-294-80-04. 


ДОМА, ДАЧИ ооо «ндск. 

брус, пщжее ***.п-с!вк.пі 
бытовки от 35500 руб. 
бани от 116600 руб. 
модульные здания 
' цдамѳнт на винтовых сваях (2.5 м 
108 мм 4000 руб, о юнгдпи) 


пел. 4-23-18 
В-І15-935-7І-75 


Услуги автокранов (14, 16, 
20, 25 т.), вездехода (16 т.). 

Тел.8-953-571-98-17, 8-920-021- 
18-87. 


Услуги прогрузчика, КАМАЗа. 
Песок, щебень, ОПГС, земля. 
Тел. 8-910-885-04-84. 


Услуги автовышек (18, 22, 28 м, 
телескоп, «двухколенка»). 

Тел. 8-904-781-91-69, 8-910-122- 
95-98. 


еттитшьство 

КОТТЕДЖЕЙ 
Все виды іртльнга работ 
РШЮрфНЦШ домов 

тал. 8-904- 92 8-й 0-90 

ЦЕНЫ 1 

тт 

* 

1 1 


Электромонтаж. Электрик. 

Тел. 8-908-239-40-35, Дмитрий. 


ООО «Кстовский ЖЭК* 


РЕКЛАМА 



И УБОРКА 


с организацияАяи, ТСЖ 

прилегающей территории ' ' о псп 700 іл л§ 
жилых и нежилых помещений Т6Л. О-УЭ/-/ 0 -00-тО 


Замер, профессиональная уста- 
новка дверей. Недорого. 

Тел. 8-920-072-38-52. 



КРОВЛЯ (все виды). Строит- 
во от фундамента до крыши. 
Кладка. Вагонка, сайдинг. 

Тел. 2-30-18, 8-906-361-73-86. 



Крыши «под ключ *. Комплек- 
тация объекта стройматер-м. 
Тел. 8-963-230-51-41. 


ПРОДАЮ срубы домов, бань. 
Любые размеры. В наличии и под 
заказ. От производителя. 
Тел.8-905-028-53-05. 


Кирпичная кладка (любая). 

Тел. 8-908-233-91-26, Александр. 


ООО «Лысковская дорожно- § 
строительная компания** | 

выполняет роботы: | 

іні.'ііМні'И 


РЕМОНТ ЯК -ас-. 

улиц, территорий 


(асфальтобетон, щебеночное 
основание и др.) 

та 8(83149) 5-ТЗ-69, 8-908-753-93-06 

Установка заборов. 

Тел. 8-908-736-40-80. 

Кровля, крыши, сайдинг любой 
сложности. 

Тел. 8-902-303-41-84. 


И КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
0 СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ 
0 ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ 
И БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОД/ 

тел. 8 987 759 05 09 



Щ Водосточные системы 
К Дачное строительство 
К Каркас, утепление, цоколь 
К Босвуіштіый запер _ 
щ' Помощь с материалами ■ 
I тел. 8-920-047-07-70 1 

Все виды строительных работ. 
Тел. 8-909-288-43-73. 

Художественная ковка. Ме- 
талл о кон стр. любой сложи. 
Тел. 8-920-034-00-99. 


Шпатлевка, обои, покраска. 
Тел. 8-910-797-68-48. 



тел. 8-910-898-11-68 
^РЕКЛАМА 8-930-807-20-01 


Сантехника. Трубы. Отопл. 
Тел. 8-915-950-23-46. 

Сантехника. 

Тел. 3-03-01, 8-908-728-09-23. 



Сантехработы (все виды). 
Тел. 8-902-687-60-51. 

Ремонт квартир «под ключ». 
Тел. 8-915-930-67-63. 


шіггтп^Еіітді 


В любое удобное для Вас время 

ІТДЕЛОЧІЬЕ ШЗОТГН 

обои, двери, потолки, плитка 

ШШМІШЫШ 

копка, кудшшаиШі кольца 

, іаі» 


Обои, покраска, шпатлевка, 
штукатурка, г/картон, плитка. 
Тел. 8-906-557-74-85, 8-930-711- 
73-01 . 



Бригада классных строителей 
выполнит работы: поднятие и вы- 
равнивание домов, кладка кир- 
пича, копка и заливка фундамен- 
тов, полов, отделочные работы, 
евроремонт, штукатурка, элект- 
рика, сантехника, свар, работы, 
строит- в о любых крыш и др. Из- 
готовление заборов. 

Тел. 8-906-358-25-99, 8-904-907- 
63-20. 


Ремонтные и сантехработы. 
Тел. 3-56-72, 8-951-917-68-38. 


Кладка. Крыши. Сайдинг. 
Тел. 8-952-478-33-04. 


♦ БРУСЧАТКА 

♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
4 БАНИ 
4 БЕСЕДКИ 


Строительство коттеджей. Фунда- 
мент УШП. Прораб с опытом. 
Тел. 8-903-602-88-44. 

Кладка печей, каминов. 

Тел. 8-920-299-97-19. 


Строительная организация вы- 
полнит любые строительные, 
монтажные, демонтажные, отд&- 
лочные работы. Печи, камины. 
Тел. 2-06-42, 8-920-023-89-53. 


Строит-во, ремонт «под ключ»* 
Тел. 8-910-128-24-14. 

Ремонт мел к. чаогич., «под ключ». 
Тел. 8-904-397-37-02, 9-08-54. 

Сантехника. Сварка. 

Тел. 3-52-00, 8-905-662-21-18. 

Ремонт. Кладка. Кровля. 

Тел. 8-920-007-38-89. 

Крыши. Кровля. Коттеджи. 

Тел. 8-909-293-20-74, 2-23-36. 

Обои. Шпатлевка. 

Тел. 8-964-832-61-23. 


Ремонт кровли. Недорого. 
Тел. 8-910-141-90-99. 


Строит- в о (малоэтажн.). Ремонт. 
Тел. 8-903-056-80-64. 


Крыши, Монтаж, ремонт. 
Тел. 8-952-474-65-97. 



ДОЩКИ* Бесплотное шноннѳ 

тал. 7 - 999 - 7 . 8 - 950 - 353 - 18-31 


Бригада строителей выполнит 
фундамент, кладку, кровлю. 
Тел. 8-960-199-62-78. 

Строительные (малоэтажные), 
кровельные, земляные работы. 
Фундамент. Прокол под дорогой. 
Тел. 8-910-889-04-41. 

Плитка, панели. Шпатлевка. ГКЛ/ 
ГВЛ. Выравнивание полов. 

Тел. 8-910-147-96-67. 

Фундамент, Кладка. Штукатурка. 
Крыша. 

Тел. 8-987-556-96-12. 


Частичный ремонт, отделка. 
Тел. 8-902-688-98-94. 


монтажная компания 



ОТОПЛЕНИЕ 
ВОШОСН АБЖЕНИ і 

замена, монтаж, проектирование 

УСТАНОВКА КОТЛОВ 

Россия, Италия, Чехия и др. 

дымоход ы 

Договор. Гарантия 

Ж 8-950-375-88-26 


Отделка, ремонт домов, квартир 
Тел. 8-952-474-65-97. 


Отделка квартир, ванных 
комнат «под ключ»*. Замена 
сантехники. Установка вход- 
ных и межкомнатных дверей. 
Тел. 8-920-005-71-72. 


Бригада строителей. Крыша, бе- 
тон, стяжка, забор, брусчатка, 
кладка, плитка, сайдинг. 

Тел. 8-906-557-74-85, 8-930-711- 
73-01 . 


Отделка квартир, коттеджей. 
Частично и «под ключ»». 

Тел. 8-904-393-27-71, Николай. 

Землян, работы - ямы, траншеи. 
Тел. 8-930-717-85-01. 

Шпатлевка, обои, ламинат. 

Тел. 8-904-902-30-61. 

Ремонт. Строительство. Дизайн. 
Тел. 2-84-04, 8-905-194-40-16. 


БЛАГОДАРНОСТИ 

112 сообщения У 


Жители п. Нагорный выража- 
ют огромную благодарность гла- 
ве администрации г. Кстово Эду- 
арду Ильгизовичу Салахутди- 
нову за оказанную помощь в ре- 
монте дороги, проведении водо- 
провода, благоустройстве клад- 
бища. 


Рекламный отдел 240-01, 240-02 
газеты (Земляки» 240-03, 240-04 


Стоимость объявлений за строку текста 
для фнзнчн кнх лн ц: «)Килье»,«АБта», « Разное» - 70 руб. 

«Услуги», «Работа», «Сдаю жилье» - НО руб. 
для организаций н ЧП ю всея раздела* - НО руб. 
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ОТДЫХАЙ! 




ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогую , любимую 
мамочку 
БОЛОТОВУ 
Александру 
Ліи хайл о о ну 
с 7 3-летием! 
Мамочка родная ! 

В этот день рожденья 
Мы Желаем счастья , 

радости :, улыбок, 
Много В Жизни было 

трудностей порой , 
Но осталась доброй ь 

ласковой такой , 
К сердцу принимала 

наши беды , ссоры , 
Шуткою Веселой 

ты гасила споры. 
Всех нас любишь, мамочка, 
Внуков и детей, 
Как Же много неЖности 

к нам В душе твоей ! 
Руки золотые 

мы твои целуем, 
Ценим, уваЖаем, 

очень-очень любим. 
Ты Живи подольше, 

мамочка, аля нас. 
Пусть сияет Вечно 
блеск любимых глаз! 

Твои дети. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую бабушку 
ДОЛОТОВУ 
Александру 
Ліи ха йл о в ну 
с юбилеем? 
Любимая бабушка! 
Поздравляем тебя 
с 75-летием! 

Ты, как никто, 
достойна самых Высоких 
похвал и Внимания, 
которое ты ежедневно 
и еЖенощно оказывала нам. 

Наши замечательные 
родители не Всегда 
справлялись с нами, 
так как суета, работа 
нередко забирала ил у нас. 
Но ты никогда не давала 
нам почувствовать себя 
одинокими. 

Твою любовь, заботу, ласку 
мы пронесем 
через всю Жшзнь 
и подарим ил своим детям. 
Бабушка, просим тебя - 
будь Всегда здоровой, 
полной Жизненных сил 
и радости. 
Внучки, внуки и 
правнучки. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ТАН АСЮ К 
Евгению 
Ана тольевну 

с 30 -лешием ! 
Желаем 
много 
счастья в 
Жизни, 

Всегда 
здоровой, 
бодрой 
быть. 

Любить всех 
нас и быть 
любимой, 

И очень - 
очень долго Жить! 

Дочь, зять, 
внучка. 




Моя свадьба 


ИТОГИ 


В этом номере мы подводим ито- 
ги очередного этапа конкурса сва- 
дебных фотографий. Подарочный 
сертификат на 500 рублей от ма- 
газина модной бижутерии «Соро- 
ка» (ТРЦ «Восторг», 2 этаж) полу- 
чает семья Сидоровых, которым 
следует позвонить в редакцию га- 
зеты «Земляки» и оставить свои 
контактные данные. 

Андрей и Мария Дьячковы 
получают приз от праздничного 
агентства Ріезіа. 

Ирина Алексеева 
копкиг8-2ет@таМ.ги 


ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЩЕПЕТКОВУ 
Зою Михаиловну 
с 83-летием! 

Поздравляем 
тебя, 
любимая! 

И Желаем 
здоровья 
на Век. 

Чтобы 
хвори твои 
не 

Вернулись, 

Наш родной, 
дорогой 
человек! 

Дай Же Бог тебе силы, 

надеЖды, 

Чтобы В сердце огонь 

не погас. 

Благодарны тебе 
‘ мы безмерно, 

Лучшая бабушка, 

мама у нас! 

Дети, внуки, 
правнучка. 




ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВЕДЕНЕЕВУ 
Светлану 
с 1 3-летием! 

Желаю 


дочке 
дорогой 
Удач, 
здоровья, 
счастья, 

Чтоб розы 
на душе 
цвели 
И не было 
ненастья! 

Желаю 
быть 

загадочной, 

Желанной, 

Самой неЖной 

и долгожданной, 
Самой любимой 

и самой красивой, 

\ . Самой-самой 

у Ѵі Ѵ $- на свете 
счастливой! 
у- у : Мама. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
югого 


з й 


Алексея 
Владимировича 
с 33-летием! 

Желаем В Жизни 
радости, 
здоровья, 

Бодрости на 
долгие года! 

Будь таким, 
каким тебя мы 


фм* знаем,- 
• Добрым 



и отзывчивым 
всегда! 

Твои родные. 


ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛУКОЯНОВУ 
Пину Анатольевну 
с юбилеем! 

Желаем 


радости, 
покоя,. 
Здоровья 
крепкого 
вдвойне, 
А в Жизни 


простого - 
ПроЖить подольше на 
земле! 

МуЖ, дети, внук. 




I СПОНСОРЫ КОНКУРСА 


2 ' * 

. ,о 

р® 

ка 


^«Ріезіа: 

> 


8 4-34,83; 
8-909-2 Ш;- 36>1 3 


ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЛАСКИНА 

Владимира 
Николаевича 
с юбилеем! 

Шестьдесят 
лет - 
чудесны й 
возраст, 

МоЖно себя 
похвалить, 

Сколько 
достигли 
по Жизни 
И смогли 
любовь сохранить! 
Жена, Внуки и дети 

тебя поздравляют 
И долголетья 

В здоровье Желают, 
Пусть только милые 
лица по Жизни 
Тебя непременно 
Всегда окруЖаюті! 




ПОЗДРАВЛЯЕМ 

КУПРИЯНОВУ 


Евгению Андреевну 
с ЗО-летием! 

Нам очень хочется, 

чтоб В этот день 
Твои глаза сияли счастьем, 
Пусть не скользнет 

В них грусти тіень, 
Забудутся пусть 

Все ненастья. 
Мы поЖелать тебе хотим 
Обилия тіепла и света, 
Чтобы добром душа твоя 

была согрета! 
Пусть пребывает 

над тіобой Всегда 
Бл агосло Вляю щ ая 
БоЖия рука. 
Му Ж, дочь, 
свекровь. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу горячо 
любимую жену , 
маму и бабушку 
КУРБАКОВУ 
Ольгу Юрьевну 
с днем рождения! 
С днем роЖденья 

поздравляем, 
Сча стья В Ж из н и 

мы Желаем, 
Не болеть > и долго ^илгь 
И Всегда нас Всех 
любить! 

лш Му Ж, дети, 

V ТА 


Кстовская районная 
ветеранская организация 

ПОЗДРАВЛЯВ Т 
ветерана ВОВ 
КОЖАЕВУ 
В а л ен т и ну 
Я ковл ев ну 
с ЯО-летием! 

^ Доброго здоровья, 

ЪЮь душевного 

т — - 


Внимания родных 
и близких. 


АПТЕЧНАЯ 
СЕТЬ 


ВНИМАНИЕ! 


Ор 0і ДО 12 ИЮНЯ 2014Г. 

%/ 


По 


V 


пр. Рачкова, д. 10Б 

УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ \ 

„ ДИСКОНТНЫЕ 


НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ 




НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ ПО КАРТАМ 
ДО 




телефон 




О/ 


8(83145) 9-08-90 (круглосуточно) 

@62 



22 мая 2014 г., с 9.00 до 15.00 
Дворец культуры нефтехимиков 




Подушки от 180 руб. 

Постельное белье от 35 руб. 
Скатерти от 80 руб. 

Трусы от 25 руб. 

Полотенца от 30 руб. 

Тапки от 70 руб. 

Сорочки ночные от 90 руб. 
Детские товары 
в ассортименте от 30 руб. 

Пижамы, костюмы дачные, платья, сарафаны, бриджи, 
футболки, туники, одеяла, покрывала, пледы 

И много других товаров высокого 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 



^РЕ6А$ 

ТО ц К I 5Т I К 


ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ 


СПРАШИВАЙТЕ СПЕЦПРЦДЛОЖЕНИЯ 

АВИА, Ж/Д ШССМ 


ѴѴѴѴЖ. РЕСАЗТ. ни 


КРЕДИТ, РАССРОЧКА (ОАО «Альфа-Банк») 


Адрес: ул. Чванова, 


і. 4-23-78, 8-920-078-80 


53 


I ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 


Рікнімныі отдел 
тшшм «З^илякиі 

24-001, 24-002 
24-003, 24-004 



'Поволжье ЭРУ: 

все для спорта, туризма и активного отдыха 
огромный ассортимент 

Акция с 12 по 25 мая 

ликовые коньки 


все ГРф 


ТЕЛАРІІ5 


СКИДКА 20 % 


с 27 по 42 


с 29 по 43 розм, 



І.АІІ38 ТРЦ нпирамцдцн], ТОЛ. 3 - 63-92 


РЕКЛАМА 











% 


«ЗЕМЛЯКИ» 

№19(925) 17 мая 2014 


РЕКЛАМА 


В этом номере 632 /объявления 



диспетчерская служба § 

тройка плюСі 

3 - 33-33 


-661 -10-08 
8-020-024-08-94 
8-051-018-21-91 | 
Р 8-01 5-054-52-04 ; 
8-050-81 2-89-40 ; 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 


«МастерВанн» 

Реставрация 

Акриловая 
ванна 

за 2 часа! 
•наливная ванна 
•вашіа-вставка 

т.3-58-33 

ѵѵѵѵѵѵ.тазіег-ѵапп.сот 





*стн 




деньги всем нужны. 


КРЕДИТ РАБОТНИКАМ 
СФЕРЫ УСЛУГ 


Получи деньги даже при наличии 
кредитов в другим банкам 


Учитываем неподтвержденные доходы 
и выдаем большую сумму 


(КРУГЛОІЖОТШ) 


1ШШШБАНК 


№,40 

на, 1В9 в-и, ін 
щнт Лом, 1376 ывв 


фалкнонзго, 7 іі^ін 


(№)ПМ«-7Ѵ 

(ІИ)Пиі-Л 

(11147)7-1444 


(•1177)11-11-0 


(1*111) ИИ-» 
(ІИТЦЛ-І-ІІ 


( 83145 ) 2 - 13-13 

Кстово 

40 лет Октября, 4 


9-20, впв 


В контакте с Кстово.ру 

Конкурс 

На этой неделе в нашей группе «В контакте о Кстово.ру» 
большой юбилей - три тысячи подписчиков. Это событие 
мы решили отпраздновать новым конкурсом. Мы придума- 
ли для вас городской квест, где призами будут настоящие 
деньги - три тысячи рублей! 

На стене группы будут опубликованы фотографии и примерные 
ориентиры мест, где будут спрятаны подарки - сертификаты на 
получение денежных призов. Победителями станут три человека, 
отыскавшие секретные места и предъявившие найденные серти- 
фикаты. Деньги - по тысяче рублей на каждого - по традиции будут 
вручены в редакции «Земляков*. 

Друзья, внимательно следите за новостями нашей группы 
НИр://ѵк.сот/кз1:оѵорогі. Скоро мы опубликуем подробные ус- 
ловия конкурса и фотографии секретных мест. Удачи вам! 

Виктория Кучннова 
да^е1а@3ет.ги 


Пассажирские 
перевозки 


\ 4 - 44-44 

^ 8 - 902 - 300 - 11-30 
> 1 8 - 906 - 352 - 00-30 
і ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 




X! 


живые 

а 8-987-744-19-77 3 
* 8-987-744-19-94 


ЛОМБАРДЪ 

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 

ЭТО К НАМ! 


► 2 м/р-н, 9, «Диамант* 

V 2-09-92 

> ул. Иванова, 5 (рынок) 
м-н «Русское золото» 

О 2-14-17 


РЕКЛАМА 


г. Иваново 

(■інінур) 31 мая 

Предварит ельная 

запись 

ІЫіМ 

тел. 2-58-63, 8-952-761 -64-75 


ЗДОРОВАЯ ВОДА 

ШЛт ^КОІРЕС С^ДОСТАв'кА 

щі ( с л ая 

I Вйм # Г|*»И9іцая Ытшт&, 
йЩдвР Эмбдеинш ДЕТСКАЯ (0+1 
.. Д^'Ѵ Тиегт-мн (с глубины 130 м 
л (пщ Ю ѴШаг (бккпоредная ада) 

тел. 8-9200-169-100 

* “ *подробшстмі по телефону 



споивши 

г.Еінри 

Меховая 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Очень шянЫые летние 
ЗДр&д* 

Щхйш*&п%юѵшпы 
ишрвояошттѲ*^ & 4 

Жкттщщщ 
ф@$ртнт %$ттт 



ІТ 


‘ОАО о&ьфаБюдо, 

Ііиц. 

на штж 


У 


ПОНЕДЕЛЬНИК 

лучший день для заказа рекламы ; 
на ближайший номер 

Рекламный отдел газеты «Земляки» 

240-01, 240-02. 240-03. 240-04 


Московский ЦИрК-ШОПИТО 


'■ г. Кстово, пл. 

23,24,25: 

тел. 8-906-349-83-64 -а 

о 





I Шшъешш | 

[РАСПРОДАЖА 

га лл ртггітгііГіот^і 


ШЩ О, ©ШШЗ ѵѵѵѵ\ѵ.ада(е5-іш.ги 

тшь ШШ 


РЕКЛАМА 

‘Подробности в месте продаж 


ДОСТУПНЫЕ ОКНА 

высокое качество по разумной цене 


Гарантия низких цен! Скидки до 50%! 


ЩУ 

Щ ™і 


Цй«в*ѵадіпи^ 

дг 4- 950 дуб- 

руС. 


Лоджия 


ЦіГ VIII 

I/ ГМ 


П*И 450 руВ- 
2^461? руБ. 


Окна 

§ Остекление 
^ балконов 

Отделка 

лоджий 

Натяжные 


Уникальная рассрочка!* 



© 


ул. Театральная, 23 


8 (902) 780-02-14 
8(3145)4-42-82 

Узнайте больше на сайте: ѵѵѵѵѵѵ*сІ05Іирокпа.ги 

■Кредкг мредослш нысн ООО и?уефлнанеБгнкя к<і йш і т мы гоэарив. Сумма кредитам 5 ССОру-0. дц 130 ОСО руб. 
Іераьна-чаяьНиій вэг-эс - 0 %. і ае* <рі#ита ! і мес Ком- лсс.ія іё бйсѵіухи Нл- счета 0%. Комиссия аалредас г .\і і*ние креды гй 
'л% Процентная СТЛІікЯ — 22% Прощен перс.-і иіыдін клиентов п(ц>ГО№и оц>г«^ип«кіИиСОѵ * чуДОт ГісцуИгігрііюсуиму 

- е япп ілги. предосга эгвч скид к у »-$ тса ар в размере лврвоначальнога взнося}. П ри газ гл і нни * рп,-.ітр че г-=э третъѵк лиц взимается 


А 

къ 


НЕСЛЫХАННАЯ ЩЕДРОСТЬ 

по чоЯве^иом и нмИницам. 



Л&АЫСв 

3/ мл 



Пккраёкс®™ об Ьртщронгар» яя#», й данкгромдаіяні в офмягфода 

г. Кстовд ул. Театральная, 10 і 

тел. 8 - 930 - 710-2000 ! 
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